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Verordnung 

zur Änderung der Eichkostenordnung 

Vom 27. Januar 1975 


Auf Gruiul des § 30 Abs. I Nr. 2, 3 und 5 sowie 
Abs, 2 des Eichgeset/.s vom 11. Ju 1 i 1969 (Biindes- 
ge setz bl. I S. 759), zuJet/l getiiidc'rl durch Arfikel 7 
des Geset.zc's zur (jesanil.rc'forni dcrs Lebensmittel- 
rechls vom 15. August 1971 (Buudesgesotzbl. I 
S. 1945), in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des 
Verwallüngskoslengeset/C's vom 23. vluni 1970 (Bun- 
desgeselzbl. 1 S. 821) wird niit Zvislinrrriung des Bun- 
d G s ra te s v e ro r(1 n (d : 

Artikel 1 

Die Eichk 0 snoi-(1 n ung voiri 11. Dezernber 1972 
(Bun d e sgcse tzbl. I S. 2318) w i r(I w i c’ fo) g f geän d ert: 

1. § 3 Satz J (u hall folgende F<)ssung: 

„Bei der Berechnung dcu' Gebühr nach dem Ar- 
beitsaulwnnd sind als 55t linden sä tzo zugrunde zu 
legen: 

1. für Bearrile des höheren 
Diens tes und v e rg I c‘i ch- 

bare Angesltdlie 52, - Deutsche Mark, 

2. fü r Bcam 1;e d C'.s gefh obe n c n 
Dienstes und vergleicii- 

b a re A n ge stc' 1 ] le 4 5, Deut.s che Mark, 

3. für so n s t i g e B (' d i o n s t(d t' 39,- DC 2 u ts ch e Mark." 

2. Tn § 4 Satz 2 werden die Nummern 2 und 3 durch 
folgende Nummern 2 Ijis 4 ersetzt: 

„2. Auslagen nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 des Verwal- 
tungsk o.s te n g eset zc's, d i e i in Zu s a ni m en h ang 
m i t ö r 11 i c h c^ n E i c h 1 a g e n t: n t s t e h e n, 

3. Auslagen nach § 10 Abs. 1 Nr. 6 des Ve.rwal- 
Uiugsko Stern ge setz es für Amt-shandlimgen der 


Eichämter iimerhcilb ihres Bezirks und für 
ÜberwachungsTnaßnahmen nach Abschnitt 5 
des Gebühren Verzeichnisses, 

4. bei Amtshandlungen, für die Gebühren nach 
fesUni Sätzen erhoben werden, Auslagen 
nach § 10 Abs. 1 Nr. 8 des Verwaltungsko¬ 
stengesotzes für die Beförderung von Prüf¬ 
mitteln, die Bedienstete in Kraftfahrzeugen 
bis zu einem, zulässigen Gesamtgewicht von 
2,5 t zur Vornahme der Amtshandlung mit¬ 
bringen." 

3. Folgender § 5 a wird eingefügt: 

,i§5a 

Gebühr für die Nacheichung 
im Jahreswende verfahren 

Die Gebühr für die Nacheichung von Meßge¬ 
räten im Jahreswendeverfahren beträgt das 0,2- 
fache der im Gebühren Verzeichnis festgelegten 
festen Gebühr." 

4. Die Anlage zur Eichkostenordnung erhält die 
Fassung der Anlage zu dieser Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes- 
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 42 des Eichge- 
setzGs auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1975 in 
Kraft. 


Ih)nn, d('n 27. Januar 1975 


1) (' r B u n d c s in i n i s t e r f ü r W i r i; s c h a f t 
In Vertretung 
Dr. Schlecht 
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Erster Abschnitt 

Eichungen und Befundprüfungeii 


Sdilüssol- 

Zcllll 

Gegenstand 

Gebt 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

i 

01.1.1.1 

1. Längenmeßgeräte 

MaßsUibe oder Rollinaße als Handelsmaße, mit oder ohne 
Einteilung für jede eingeteilte Länge 

bis 2 m 

1,50 

4 

01.1.1.2 

über 2 m 

6,~ 

9 

01.1.1.3 

bei gleidizeitiger Vorlage von mindestens 100 Maßstä- 
beri oder Rollmaßen für jede eingeteilte Länge bis 2 m 


3 

01.1.2.1 

Meßbänder als Handelsmaße, mit oder ohne Einteilung, 
für jede eingeteilte Länge 

bis 20 m 

12,— 

13 

01.1.2.2 

über 20 m 

30,— 

18 

01.2.1.1 

Maßstäbe als Präzisionsmaße, mit einer oder mehreren 
Einteilungen 

25,— 

1? 

01,2.2.1 

Meßbänder als Präzisionsmaße, mit einer oder mehreren 
Einteilungen 

bis 20 m 

60,— 

22 

01.2.2.2 

über 20 m 

120,— 

26 

01.3.1.1 ‘ 

Meßkluppen 

3 — 

6 

01.3.2.1 

Schieblehren 

CO 

o 

1 

18 

01.3.3.1 

Bügel- und Innenmeßschrauben 

15,— 

14 

01.3.4.1 

Fadenzähler 

15,— 

14 

01.3.5.1 

Meßuhren 

25,— 

17 

01.3.6.1 

Wasserwaagen 

15.— 

14 

01.3.7.1 

Tiefenmaße 

6 — 

9 

01.4.1.1 

Draht- und Kabelmeßmaschinen 

50.— 

21 

01,4.1.2 

Meßmaschinen für den Verkauf von Draht und Kabel im 
Einzelhandel 

40,- 

20 

01.4.1.3 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 30 Meßmaschi¬ 
nen für den Verkauf von Draht und Kabel im Einzelhan¬ 
del 

30,— 

18 

01.4.2.1 

Bandmeßmaschinen 

40.— 

20 

01.4.3.1 

Stoffmeßmaschinen 

80.— 

24 

01.4.3.2 

Meßmaschinen für den Verkauf von Stoffen im Einzel¬ 
handel 

40,— 

20 

01.4,3.3 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 30 Meßmaschi¬ 
nen für den Verkauf von Stoffen im Einzelhandel 

30,— 

18 

01,4.4.1 

Verbandstoffmeßmaschinen 

50,— 

21 

01.4.5.1 

Papier-, Dachpappen-, Tapeten- und Folienmeßmaschinen 

50,— 

21 
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SdiliissoJ- 

7.1)1 i 

1 

G e g e ri s l a n d 

Gebühren 

Kennzahl 

DM 

01.4.6.1 

D 1 ' c 1 h lg c' 11 e (' h 1, rn (' (li nx\ scli in en 

50,-— 

21 

0' .4 .6.2 

l)oi glcich/.eiligcr Vorlage von mindestens 30 Drahtge- 
f 1 e cb tm eßina s chi nen 

30,— 

18 

01.4.7.1 

Mfvßrnaschincm. für Bodenbe)äge 

50 — 

21 

01.4.8.1 

Meßmaschintm für Wegstrecken 

18,— 

15 

01.5.1.1 1 

Ga rnwcM'fen 

35,— 

19 

01.6.1.1 

S!() f41 c ’ g e 1 n c ^ n uj sc: h i n e n 

100 — 

25 

01.7.1.1 

Antrcigsgeinäßc Ausstellung einer Eich- oder Befundbe- 
sehennigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4.— 

7 

01.7.2.1 

: lirgänzungc^n, Änderungen oder Berichtigungen an Meß- 
gc'räh^n 

i 

1 

nach Arbeitsaufwand 

1 

02.1.1.1 

2. Fiächenmeßgeräte 

Pi ani met(u 

40 — 

20 

02.1.2.1 

1 Doppel sch eren 

12,— 

13 

02.1.3.1 

1 Doppelschablonen 

15,— 

14 

02.1.4.1 

P roben sch nei der 

20,— 

16 

02.2.1.1 

Fiachenineßmaschinen 

100,— 

25 

02.3.1,1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe¬ 
scheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4,™ 

7 

02.3.2.1 

Ergänzung cm, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

1 

nach Arbeitsaufwand 

1 

03.1.1.1 

3. Raumineßgeräte für feste Meßgüter 

Zylindrische Maße 

bis 5 1 

1,50 

4 

03.1.1,2 

über 5 1 

5 — 

8 

03.1.2.1 

Lösch- und Ladegefäße 

3-- 

6 

03.1.2.2 

Lösch- und Ladegefäße als Ladeschaufeln mit Abstreif- 
lineal 

50,— 

21 

03.1.3.1 

KasUmin aße 

3,— 

6 

03.1,4.1 

yVufsetzmaßc 

4,— 

7 

03.1.5.1 

Kunitmaße 

15 — 

14 

03.2.1.1 

F()rdcu'wagc!n und Fördergefäße 

3.— 

6 

03.3.1.1 

Meßcyinrichl.uiigen für Brennholz außer Abpackmaschinen 

1,50 

4 

03.3.2.1 

Abpackrnaschinen für Brennholz 

20,— 

16 

03.4.1.1 

AnlrcKjsgeinäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe- 
sc.'heinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4 — 

7 

03.4.2.1 

Ergäiizungcn, Andorungen oder Berichtigungen an Meß- 
geräUm 

i 

nach Arbeitsaufwand 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

04.1.1.1 

4. Meßgeräte für die Volumenmessung von Flüssigkeiten 
im ruhenden Zustand 

Flüssigkeitsmaße 

Flüssigkeitsmaße ohne Einteilung 

2 — 

5 

04.1.1.2 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 20 Flüssig¬ 
keitsmaßen gleichen Volumens 

1,50 

4 

04.1.2.1 

Meßbecher für Milch 

3,— 

6 

04.1.2.2 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 20 Meßbechern 
gleichen Volumens 

2,— 

5 

04.1.3.1 

Meßglaser 

4 — 

7 

04.1.3.2 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 20 Meßglasern 
gleichen Volumens 

3,^ 

6 

04.1.4.1 

Meßeimer 

10 — 

12 

04.1.4.2 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 20 Meßeimern 
gleichen Volumens 

6,— 

9 

04.2.1.1 

Meßwerkzeuge (mit festen Maßwänden) ohne Einteilung 
mit einem Volumen des Meßwerkzeugs oder jeder Meß¬ 
kammer (Gebühr für jede Kammer erheben) 

bis 1 1 

4,— 

7 

04.2.1.2 

über 1 1 bis 5 1 

6,— 

9 

04.2.1.3 

über 5 1 bis 50 1 

18,— 

15 

04.2.1.4 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 50 gleichen 
Meßwerkzeugen bis 2 1 Volumen 

4,— 

7 

04.2.2.1 

Meßwerkzeuge (mit festen Maßwänden) mit beschränkter 
oder mit gleichmäßiger Einteilung, mit einem Volumen 
des Meßwerkzeugs oder jeder Meßkammer (Gebühr für 
jede Kammer erheben) 

bis 2 1, ausgenommen Duftstoffmeßgeräte 

6,— 

9 

04.2.2.2 

über 2 bis 20 1 

15,— 

14 

04.2.2.3 

über 20 bis 100 1 

35,— 

19 

04.2,2.4 

über 100 1 

60,— 

22 

04.2.2.5 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 50 Meßwerk¬ 
zeugen bis 2 1 

4,— 

7 

04.2.2.6 

Duftstoffmeßgeräte 

4,— 

7 

04.2.3.1 

Kolbenmeßpumpen und Kolbenmeßwerkzeuge mit einem 
Hubvolumen 

bis 2 1 

12,— 

13 

04.2.3.2 

über 2 1 

18,— 

15 

04.3.1.1 

Maßfüllmaschinen 

nach Arbe 

itsaufwand 
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Sdilüssel- 

zahl 

CI e g e n s t ä n d 

Gebt 

Betrag 

dm‘ 

ihren 

Kennzahl 

04.-^.1.1 

Nasse Verniessung von ortsfest aufgestellten Meßbehäl- 
Unn (Lagerbehällern) sowie von Maisch- und Gärbotti¬ 
ch (mi mit Einteilung, 

b(M (Mneni Gc'sarntvolumon 

bis 2 

200,— 

30 

04.4.1.2 

iib(M; 2 l)is 11 nr' 

350 — 

34 

04.4.1.2 

iilx^r 11 bis 55 nv*^ 

700,— 

38 

04.4.1.4 

Liber 55 bis 110 iir^ 

1200,— 

42 

04.4.1.5 

iiber 1 1 0 bis 310 in’’ 

1600,— 

46 

04.4.1.6 

iibc'r 310 nr* 

2500 — 

51 

04.4.2.1 

Aiilliringen von Einteilungen, Bezifferungen und Bezeich- 
nu ngc'ii <in 1 Ska 1 en oder Peilstäben 

nach Arbe 

itsaufwand 

04.4.3.1 

Trockene Vermessung von Lagerbehältern in Form ste- 
luMuh'r Zylinder einschließlich Vermessung des Sumpfes, 
bei einem) v(n inessenen Gesamtvolumen 

bis 550 nv^ 

1200,— 

42 

04.4.3.2 

ülx'r 550 bis 5 500 rn^ 

1600,— 

46 

04.4.3.3 

sibrvr 5 500 bis 55 000 m^ 

3000,-— 

52 

04.4,3.4 

iihcM: 55 OÜÜ iir' 

5000,— 

54 

1 

04.4.4.1 

V('reinf.-K liie trockene Vermessung von Lagerbehältern in 
E(.)rin .siryhenrk'r Zylinder ohne Vermessung des Sumpfes, 

bei einem ve^nnessenen Gesamtvolumen 1 

1 

bis 550 nr^ 

600,— 

3? 

04.4.4.2 

ül>er 550 bis 5 500 m'^ 

900,— 

40 

04.4.4.3 

libeu' 5 500 l^is 55 000 m'^ ' 

1800,— 

48 

04.4.4.4 

iibtir 55 (.)00 nr' i 

3000,— 

52 

04.4.3.1 

Lagmbf’haltcn’ mit Sclvwimmdach oder mit Schwimmdek- 
ke, txii (‘inem Volumen 

bis 5 500 m'" 

2500,— 

51 

04.4.5.2 

über 5 500 bis 55 000 nr' 

4000,™ 

53 

04.4.5.3 

iibevr 55 000 ra'^ 

5000,— 

54 

04.4.7.1 

Lagc^rbelvälUn- in Kugelform 

nach Arbe 

itsaufwand 

04.4.8.1 

flberwadiung von Maßnahmen an geeichten Lagerbehäl- 




lern 

nach ..Arbe 

itsaufwand 

04.5.1.1 

Vorprüfinig ei ries f’üMstondsmeßgeräfes 

100,— 

25 

04.5.1.2 

Eichung eines vorgejirüften Füllslandsmeßgerätes oder 
Nach(üclujng (ohne Justierung) eines Gerätes mit unver- 
letzimn Stempel 

80,— 

24 

04.5.1.3 

Eichung (üru's nicht vorgeprüften Füllstandsmeßgerätes 

180,— 

29 

04.5.2.1 

Ziisälzliclu^ Prüfung der rernanzeige eines Füllstands- 
meßgmaitos, jc! Fernanzeigegerät 

50,— 

21 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gcbi 

Betrag 

DM 

'ihren 

Kennzahl 

04.5.3.1 

Tempera iurnießeinrichtungen in Lagerbehältern oder 
Rohrleitungen 

Vorprüfung einer Meßeinrichtung ohne Temperaturfühler 

150,— 

28 

04.5.3.2 

Vorprüfung eines Temperaturfühlers 

150,— 

28 

04.5.3.3 

Eichung einer vollständigen Temperaturmeßeinrichtung 
am Einbauort 

nach Arbe 

itsaufwand 

i 

04.6.1.1 

Meßkammertankwagen und Transportmeßbehälter je 
Meßkammer sowie Lagerfässer; Maisch- und Gärbottiche 
ohne Eint(ii]ung, 

bei einem Volumen 

bis 500 1 

30,— 

18 

04.6.1.2 

über 500 bis 2 000 1 

60,— 

22 

04.6.1.3 

über 2 000 bis 6 000 1 

100 — 

25 

04,6.1.4 

über 6 000 bis 10 000 1 

180,— 

29 

04.6.1.5 

über 10 000 bis 20 000 1 

270,— 

32 

04.6.1.6 

über 20 000 1 

400,— 

35 

04.6.2.1 

Herbstgofäße mit oder ohne Einteilung mit einem Volu¬ 
men 

bis 20 1 

15,— 

14 

04.6.2.2 

über 20 1 

30,— 

18 

04.7.1.1 

Fässer, Korbflaschen und andere formbeständige Behält¬ 
nisse mit einem Volumen 

bis 30 1 

3,— 

6 

04.7.1.2 

über 30 bis 551 

6 , — 

9 

04.7.1.3 

über 55 bis 210 1 

8,— 

11 

04.7.1.4 

über 210 bis 610 1 

12,— 

13 

04.7.1.5 

über 610 bis 1 100 1 

20,— 

16 

04.7.1.6 

über 1 100 1 

30,— 

18 

04.7.2.1 

Bei Vorlage in Eichabfertigungsstellen von mindestens 

20 Fässern gleicher Größenstufe und Art mit einem Volu¬ 
men 

bis 30 1 

2,— 

5 

04.7.2.2 

über 30 bis 551 

3,— 

6 

04.7.2.3 

über 55 bis 210 1 

5,— 

8 

04.7.2.4 

über 210 bis 6101 

7,— 

10 

04.7.2.5 

über 610 bis 1 100 1 

10,— 

12 

04.7.2.6 

über 1 100 1 

15,— 

14 

04.8.1.1 

Die Gebühr schließt bei Flolzfässern und bei Korbflaschen 
das Aufbringen der Volumenbezeichnung ein.*) 

Zusätzliche Gebühr für die 

Ermittlung der Maßraumvergrößerung der Meßkammer¬ 
tankwagen und Transportmeßbehälter bei Überdruck 

30,— 

18 


♦) Faßeidiplatteji sind jt'duch vom Besitzer zu stellen 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

i 

Gebv 

Betrag 

DM' 

ihren 

Kennzahl 

04.8.2.1 

Taraermittlung einschließlich Aufbringen der Massebe¬ 
zeichnung bei Fässern 

3,— 

6 

04.9.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe¬ 
scheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4 — 

7 

04.9.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

nach Arbe 

itsaufwand 

05.1.1.1 

5. Meßgeräte zur Ermittlung des Volumens 
oder der Masse von strömenden Flüssigkeiten 
(außer Wasser) 

Trommelzähler, je Meßkammer. 

10,— 

12 

05.2.1.1 

Hubkolbenzähler, bei denen die Anzeige entsprechend 
dem Hubvolumen fortschreitet 

25,— 

17 

,05.3.1.1 

Gebühr für die Vorprüfung eines Volumenzählers — aus¬ 
genommen Trommelzähler und Hubkolbenzähler, bei de¬ 
nen die Anzeige entsprechend dem Hubvolumen fort¬ 
schreitet —, 

mit einem angegebenen größten Volumendurchfluß 

bis 5 1/min 

6.— 

9 

05.3.1.2 

über 5 bis 10 1/min 

15.— 

14 

05.3.1.3 

über 10 bis 1001/min 

30,— 

18 

05.3.1.4 

über 100 bis 5001/min 

80.— 

24. 

05.3.1.5 

über 500 bis 1 000 1/min 

150,— 

28 

05.3.1.6 

über 1 000 bis 5 000 1/min 

200,— 

30 

05.3.1.7 

über 5 000 1/min 

300,— 

33 

05.3.1.8 

Gebühr für die Vorprüfung bei gleichzeitiger Vorlage von 
mindestens 48 Zählern gleicher Art mit einem angegebe¬ 
nen größten Volumendurchfluß bis 5 1/min 

5 — 

8 

05.3.2.1 

Ermäßigte Gebühr (siehe Bemerkung nach Schlüsselzahl 
05.3.3.7) für die Eichung einer Meßanlage für Flüssigkei¬ 
ten — ausgenommen für verflüssigte Gase, für Flüssig¬ 
keitsgemische, für wechselndes Meßgut sowie einer Meß¬ 
anlage, die nach dem gravimetrischen Verfahren geprüft 
wird — mit Volumenzählern — ausgenommen Trommel¬ 
zähler und Hubkolbenzähler (05.1,1.1 und 05.2.1.1) — mit 
einem angegebenen größten Volumendurchfluß 

bis 5 1/min 

8 ,— 

11 

05.3.2.2 

über 5 bis 101/min 

20,— 

16 

05.3.2.3 

über 10 bis 100 1/min 

60,— 

22 

05.3.2.4 

über 100 bis 5001/min 

120,— 

26 

05.3.2,5 

über 500 bis 1 000 1/min 

200,— 

30 

05.3.2.6 

über 1 000 bis 5 000 l/min 

300,— 

33 

05.3.2.7 

über 5 000 I/min 

1 

400,— 

35 
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S(,1i hisste 1- 

Zcllll 

G c q 0 n s t a n d 

Gcbi 

Betrag ^ 
DM 

ahren 

Kennzahl 

05.3.3.1 

Wen n iiii Einvernehmen mit der Eichbehörde die Prüfmit- 
lei und ArbeiLshilfe vom Antrag.steller gestellt werden, 
betrügt die (yrmüßigte Eichgebühr bei Meßanlagen mit 
( ^ iru ' 1 n eilig egebenen größten Volumendurchf 1 iiß 

bi.s 5 l/min 

6,— 

9 

05.3.3.2 

iilxM' 5 bis 10 1/min 

12,— 

13 

05.3.3.3 

über 10 i)is 100 l/min 

40,— 

20 

05.3.3.4 

üb(‘r 100 bis 500 l/min. 

80 — 

24 

05.3.3.5 

ü b(' r 500 bi s 1 000 l/min 

150,— 

28 

05.3.3.6 

rdK-r 1 000 bis 5 000 i/min 

200 — 

30 

05.3.3.7 

1 üb(.'r 5 000 l/min 

300,— 

33 

05.3.4.1 

Die eimüßigte Eichgebühr nach 05.3.2.1 — 05.3.2.7 und 
05.3.3.1 05.3.3.7 wird erhoben: 

fl) vyenn (^ine Meßanlage zur Nacheichung gestellt wird 
und keiru' Veränderungen oder Beschädigungen der 

S te n 11 ) (4 •/ (ü (' h en f(istges 1;eilt werden 

1)) wenn (yiiu' Mcßanlage mit einem vorgeprüften Zahler 
zur Eielrung gestellt wird 

c) wenn cüne Meßanlage geeicht wird, in deren Zähler 
das übersetzung.sVerhältnis der Zahnräder im Beisein 
des Gichbeamien zur Nach Justierung um nicht mehr 
als 0,3 V. H. geändert wurde. 

Volle Gebühr für die Eichung einer Meßanlage für Flüs¬ 
sigkeiten - ausgenommen für verflüssigte Gase, für Flüs- 
sigkeils ge mische, für wechselndes Meßgut sowie einer 
Meßcuilage, die nach gravimetrischen Verfahren geprüft 
wird - mit Volumenzählern — ausgenommen Trommel- 
und Ihibkorbenzähler — mit einem angegebenen größten 

V 0 1 u m e n d ii r chf 1 uß 

bis 5 l/min 

15,— 

14 

05.3.4.2 

über 5 bis 10 l/min 

35,— 

19 

05.3.4.3 

über 10 bis 35 1/min 

60,— 

22 

05.3.4.4 

ü l) 0 r 35 bi s 100 1 / min 

100,— 

25 

05.3.4.5 

ü be r 100 b i s 500 1/ m i ri 

200,— 

30 

05.3.4.6 

über 500 bis 1 000 l/min 

350,— 

34 

05.3.4.7 

ü])or 1 000 bis 5 000 1/m.in 

500,— 

36 

05.3.4.8 

über 5 000 l/rniii 

700,— 

38 

05.3.5.1 

Wenn irn Gin vernehmen mit der Eichbehörde die Prüfmit¬ 
tel uiid Arbeitsliilfe vom Antragsteller gestellt werden, 
beträgt die volle Eichgebühr bei Meßanlagen mit einem 
a n gego ho n ( ' n g röß l en Vo 1 u mendurchf 1 uß 

bis 5 1/min 

12 ,— 

13 

05.3.5.2 

iiber 5 bis 10 l/min 

25 — 

17 

05.3.5.3 

über 10 bis 35 l/min 

50,— 

21 

05.3.5.4 

über 35 bis 100 l/min 

70,— 

23 

05.3.5.5 

ü her 10 0 1) j s 500 1/ mi n 

180,— 

29 

05.3.5.6 

über 500 bis 1 000 l/niin 

300 — 

33 

05.3.5.7 

über 1 000 bis 5 000 1/min 

400,— 

35 

05.3.5.8 

übc'r 5 000 l/min 

600,— 

37 
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Sdilüssel- 

zahl 

G 0 (j c Ti s t a n d 

Gebi 

Betrag 

DM^ 

ähren 

Kennzahl 

j 

1 

05.3Ji.l 

Ermäßiglo Gebühr (siehe Bemerkung nach Schlüsselzahl 
05,3.3.7) für die Eichung einer Meßanlage für verflüssigte 
Gas(?, für Elüssigkeilsgemische, für wechselndes Meßgut 
sowi(' (üner Meßanlage, die nach dem gravimetrischen 
VerführcMi geprüft wird, 

mit einem angegebenen grüßten Volumendurchfluß 

bis 1 00 1/ rnin 

80,— 

24 

05.3.6.2 

über 100 bis 5001/min 

200,— 

30 

05.3.6.3 

liber 500 bis 1 000 1/min 

350,— 

34 

05.3.6.4 

über 1 000})i.s5 000 1/min 

500 — 

36 

05.3.6.5 

über 5 000 1/min 

700,— 

38 

05.3.7.1 

Wenn im Einvernehmen mit der Eichbehörde die Prüf¬ 
mittel und Arbeitshilfe vom Antragsteller gestellt wer¬ 
den, beträgt die ermäßigte Eichgebühr bei Meßanlagen 
mit einem angegebenen größten Volumendurchfluß 

bis 100 1/min 

60,— 

22 

05.3.7,2 

über 100 bis 500 1/min 

140,— 

27 

05.3,7,3 

über 500 bis 1 000 1/min 

300,— 

33 

05.3.7.4 

über 1 000 bis 5 000 1/min 

400,— 

35 

05.3.7.5 

über 5 000 1/min 

500,— 

36 

05.3.8.1 

Volle Gebühr für die Eichung einer Meßanlage für ver¬ 
flüssigte Gase, für Flüssigkeitsgemische, für wechselndes 
Meßgut sowie einer Meßanlage, die nach dem gravimetri¬ 
schen Verfahren geprüft wird, mit einem angegebenen 
größten Volumendurcbfluß 

bis 100 1/min 

o 

1 

26 

05.3.8.2 

über 100 bis 500 1/min 

300,— 

33 

05.3.8.3 

über 500 bis 1 000 1/min 

500,— 

36 

05.3.8.4 

über 1 000 bis 5 000 1/min 

700,— 

38 

05.3.8.5 

über 5 000 1/min 

1000,— 

41 

05.3.9.1 

Wenn irn Einvernehmen mit der Eichbehörde die Prüfmit¬ 
tel und Arbeitshilfe vom Antragsteller gestellt werden, 
beträgt die volle Eichgebühr bei Meßanlagen mit einem 
angegebenen größten Volumendurchfluß des Zählers 

bis 100 1/min 

100,— 

25 

05.3.9.2 

über 100 bis 500 1/min 

250,— 

31 

05.3.9.3 

über 500 bis 1 000 1/min 

400,— 

35 

05.3.9,4 

über 1 000 bis 5 000 1/min 

600,— 

37 

05.3.9.5 

über 5 000 1/min 

800,- 

39 

05.4,1.1 

Bei Gemischanlagen der Schlüsselzahlen 05.3.6.1 bis 
05.3.9.5 ist die Berechnung auf den Zähler mit jeweils 
größtem Volumendurchfluß abzustellen. 

Zusätzliche Gebühr für die Prüfung von Zapfsäulen zur 
Abgabe von in der Meßanlage hergestellten 

Gemischen von Kraftstoff und Schmieröl 

30,— 

18 

05.4.1.2 

Gemischen von verschiedenen Kraftstoffen 

40,— 

20 
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Schlnssol- 

/tihi 

1 

i 

1 (i e q e ]i s t a n d 

! 

i 

Gebühren 

Kennzahl 

DM 


7.ii,sri!/.li( h(' ( J'bühr für die Prüfung eines Fernzählwerks, 

Fei ndnu k vvei ks oder Mengeneinstellwerks an Volumen- 
/äh](‘rn, Zusal/einriclitung 

30,— 

18 


Z 11 s (i 1 /. Tu' h e G e b ü h r 



05.4.3.1 

für die Vorprüfung einer mechanischen Temperatur- 
konipc' n sa t ionsei n rieh tung 

120,— 

26 

05.4.3.2 

für die Vorprüfung einer elektronischen Temperatur- 
k o m} n s a t i o n se in r i c: h tung 

1 

nach Arbeitsaufwand 

05.4.3.3 

für di(^ Eichung einer Meßanlage mit vorgeprüfter 
T(vmpej aturkompensationseinrichtung (je Meßstelle) 

80,— 

24 


Zu.scit/liche C^obühr für einen zweiten, in einer Meßanlage 
nachgcrschültoten Zähler, der der Eichpflicht unterliegt, 
mit einem angegebenen größten Volumendurchfluß 



05.4.4.1 

bis 100 1/min 

20,— 

16 

05.4.4.2 

über 100 bis 1 000 1/min 

60,— 

22 

05.4.4.3 

über 1 000 bis 5 000 l/min 

120,— 

26 

05.4.4.4 

über 5 000 ]/min 

200,— 

30 

05.4.5.1 

Zusätzliche Gebühr für die Ermittlung der Volumenver- 
größc.Mung bei Überdruck eines Tankwagen-Trommel- 
s cid auch es 

20,— 

16 

05.4.5.2 

Zusätzlidn.’ Gebühr für die Prüfung eines Gasmeß verhü¬ 
te rs eines Tankwagens 

25,— 

17 

05.4.6.1 

Zusätzliche Gebühr für die Prüfung der Abschalteinrich- 
tung einer Meßanlage zur Annahme von Milch 

15 — 

14 

05.4.7.1 

Zusätzliche Gebühr für die Prüfung eines Schlüssel¬ 
systems mit Neben Zählwerken für Zapfsäulen 

1 

nach Arbeitsaufwand 

cc 

o 

Zusätzliche Gebühr für die Prüfung eines Münzwerks 
einer Zapfsäule sowie Gebühr für die Prüfung eines an 
einer Zapfsäule ausgetauschten oder instandgesetzten 
Münz- oder Druckwerks 

25,— 

17 

05.5.1.1 

Vorprüfungsgebühr für Fernübertragungsanlagen an Zapf¬ 
säulen, jo Meßwortspeichor 

15 — 

14 

05.5.1.2 

Zn.sätzlic'.he Prüfgebühr für ein Druckwerk einer Fern¬ 
übe rtragungsanlage 

20 — 

16 

05.5.1.3 

Zusätzliche Prüfgebühr für eine Fernanzeige einer Fern- 
überiragungsanlage 

10,- 

12 

05.5.2.1 

Gebühr für die Eichung von Meß an lagen mit einem 
Massezähler 

1 

nach Arbeitsaufwand 

1 

05.5.3.1 

Gebühr für die Eichung eines Durchflußintegrators 

1 

nach Arbeitsaufwand 

1 

05.6.1,1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4r— 

7 

05.6.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

1 

nach Arbeitsaufwand 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebt 

Betrag 

1 DNr 

ihren 

! 

Kennzahl 

06.1.1.1 

6, Meßgeräte für die Volumenmessung 
von strömendem Wasser 

Trommel-Zähler für Kaltwasser, für jede Meßkammer mit 
einem Volumen 

bis 5 1 

10- 

12 

06.1.1.2 

über 5 bis 20 1 

15,— 

14 

06.1.1.3 

über 20 1 

25,- 

17 

06.2.1.1 

Verdrängungszähler (Hubkolbenzähler, Scheibenzähler, 
Ringkolbenzähler) und Strömungszähler (Flügelradzähler, 
Woltmanzähler) für Kaltwasser mit einer Nennbelastung 

bis 10 m^/h 

7- 

10 

06.2.1.2 

über 10 bis 20 m^/h 

10,— 

12 

06,2.1.3 

über 20 bis 100 m^/h 

30,— 

18 

06.2.1.4 

über 100 bis 600 m^/h 

70,— 

23 

06.2.1.5 

über 600 m^/h 

200,— 

30 

06.2.2.1 

Gebühr bei Vorlage von mindestens 30 gleichartigen 
Kaltwasserzählern gleicher Nennbelastung 

bis 10 m^/h 

4.- 

7 

06.2.2.2 

über 10 bis 20 m^/h 

6,- 

9 

06.3.1.1 

Verbundwasserzähler für Kaltwasser mit einer Nennbela¬ 
stung 

bis 100 mVh 

50,— 

21 

06.3.1.2 

über 100 bis 600 m^/h 

100,— 

25 

06.3.1,3 

über 600 m^/h 

200,— 

30 

06.4.1.1 

Wasserdurchflußintegratoren 

nach Arbeitsaufwand 

1 

06.4.2.1 

Zähler für Heißwasser 

1 

nach Arbeitsaufwand 

1 

06.5.1.1 

Prüfung weiterer Prüfpunkte auf Antrag 

1 

nach Arbeitsaufwand 

06.6.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

1 

4,- 

7 

06.6.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

nach Arbe 

itsaufwand 

07.1.1.1 

7. Meßgeräte für Gas 

Verdrängungsgaszähler (Trommel-, Balgen-, Drehkolben¬ 
gaszähler) und Strömungsgaszähler (Turbinenrad-, Wir¬ 
belgaszähler) mit einer Höchstbelastung 

bis 6 m®/h 

1 

8.— 

11 

07.1.1.2 

über 6 bis 20 mVh 

12,— 

13 

07.1.1.3 

über 20 bis 40 m®/h 

25,— 

17 

07.1.1.4 

über 40 bis 100 m^/h 

50.— 

21 

07.1.1.5 

über 100 bis 250 mVh 

100,— 

25 

07.1.1.6 

über 250 bis 700 m^/h 

180,— 

29 

07,1.1.7 

über 700 bis 3 000 m^/h 

270,— 

32 

07,1.1.8 

über 3 000 bis 15 000 mVh 

350,— 

34 

07.1,1.9 

über 15 000 m^/h 

600,— 

37 
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Sclilüssel- 

■/fihl 

G e q e n s t a n d 

Gebi 

Betrag 

DM 

.ihren 

1 

Kennzahl 

1 

07.1.2.1 

Cobülii bei Vorlage von mindestens 30 gleichartigen Gas- 
Zcihlorn gleicher Höchstbelastung 

bis OTTi'Vh 

6,-- 

9 

07.1.2.2 

über 6 bis 20 mVh 

8.— 

11 

07.2.1.1 

V('rbund/ähler mit einer Höchstbelastung 

bis 700 in'Vh 

400,— 

35 

07.2.1.2 

über 700 bis 3 000 m^Vh 

600,— 

37 

07.2.1.3 

übc'r 3 000 bis 15 000 mVli 

700,— 

38 

07,2.1.4 

Über 15 000 nrVh 

900,— 

40 

07.3.1.1 

Zusäi/ljc;}H' Meßgeräte mit Zeitlaufwerk 

nach Arbe 

itsaufwand 

07.4.1.1 

Zustandsnumgenuinwerter 

Eichung auf dem Prüfstand 

200,— 

30 

07.4.1.2 

Eichung am Einbauort 

250 — 

31 

07.4.2.1 

Selbsttätige Gas-Kalorimeter 

nach Arbeitsaufwand 

07.4.3.1 

Brennwertmengenumwerter 

! 

nach Arbe 

1 

itsaufwand 

07.4.4.1 

Überwachung von Maßnahmen an geeichten Gaszählern, 
zusätzlichen Meßgeräten und vorgeprüften Zusatzeinrich¬ 
tungen 

nach Arbe 

1 

itsaufwand 

07.5.1.1 

Gasdurchflußintegratoren 

1 

nach Arbe 

itsaufwand 

07.6.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4 — 

7 

07.6.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

nach Arbe 

itsaufwand 

08.1.1.1 

8. Gewichtstücke 

Handelsgewichte 

bis 50 g 

0,50 

2 

08.1.1.2 

von 100 g bis 2 kg 

1,50 

4 

08.1.1.3 

von 5 bis 20 kg 


6 

08.1.1.4 

von 50 kg 

5,— 

8 

08.2.1.1 

Prazisions- und Karatgewichte, zylindrische und Block- . 
gewichte der mittleren Fehlergrenzenklasse sowie Ge¬ 
wichtstücke der Fehlergrenzenklasse Mi 

bis 50 g oder 200 Kt 

1,— 

3 

08.2.1.2 

von 100 g bis 1 kg oder 500 Kt 

3,— 

6 

08.2.1.3 

von 2 bis 20 kg 

5 — 

8 

08.2.1.4 

von 50 kg 

8,— 

11 

08.2.1.5 

Bericbtigcn eines Präzisions- oder Karatgewichtes 

2,— 

5 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebt 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

08.3,1,1 

(jewichlstüeke der Fehlergrenzenklasse Fi (Feingewichte) 
und ¥2 

bis 500 mg 

3 — 

6 

08.3.1.2 

von 1 bis 100 g 

5 — 

8 

08.3.1,3 

von 200 g bis 1 kg 

7 ,— 

10 

08.3.2.1 

Antragsgemäße Ausstellung eines Eichscheins mit An¬ 
gabe der Fehler 

je Gewichtstück der Klasse Mi, Fi oder F 2 

4,— 

7 

08.3.2.2 

je Gewichisalz der Klasse Mi, Fi oder F 2 

30,— 

18 

08.3.3.1 

Berichtigen eines Gewichtstücks der Klasse Mi, Fi oder 

F 2 

3 — 

6 

08.4,1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4 ,— 

7 

09.1.1.1 

9. Nichtselbsttätige Waagen 

Nlchtselbstoin.spielende Waagen der Genauigkeitsklas¬ 
sen Ifl (llandelswaagen) und IIII (Grobwaagen), mit Aus¬ 
nahme der Personenwaagen, Baustoffwaagen und nicht- 
ek hpflichligor Grobwaagen für eine Höchstlast 

bis 5 kg 

4 — 

7 

09.1.1.2 

über 5 bis 25 kg 

6,— 

9 

09.1.1.3 

über 25 bis 250 kg 

12,- 

13 

09.1.1.4 

über 250 bis 1 000 kg 

25,— 

17 

09.1.1.5 

über 1 000 bis 2 900 kg 

i 

0 

21 

09.1.1.6 

über 2 900 bis 12 000 kg 

100.— 

25 

09.1.1.7 

über 12 000 bis 31 000 kg 

250,— 

31 

09.1.1.8 

über 31 000 bis 81 000 kg 

400,— 

35 

09.1.1.9 

über 81 000 bis 200 000 kg 

600,— 

37 

09.1,2.1 

über 200 000 kg 

1200,— 

42 

09.1.2.2 

Ermäßigte Bichgebühr für nichtselbsteinspielende Han¬ 
del sw aagen für eine Höchstlast 

über 2 900 bis 12 000 kg 

70,— 

23 

09.1.2.3 

über 12 000 bis 31 000 kg 

180,— 

29 

09.1.2.4 

über 31 000 bis 81 000 kg 

270 — 

32 

09.1.2.5 

über 81 000 bis 200 000 kg 

400 — 

35 

09.1.2,6 

über 200 000 kg 

800,— 

39 

09.1.2.7 

Die (Ul näß igle Eichgebühr wird erhoben, wenn vom An¬ 
tragsteller Normalldst in geeigneter Form für mindestens 
drei Viertel der Höchstlast oder ein Hebelgerät für volle 
Höcbstldst der Waage gestellt wird. 

Nichteiehp,[lich[ige nichtselbsteinspielende Waagen der 
Ckuiauigkeitsklasse 1111 für eine Höchstlast 

bis 10 kg 

2,— 

5 

09.1.2.8 

über 10 bis 250 kg 

5,™ 

8 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

09.1.3.1 

Vorprüfung von Schaltgewichten, je Stück 

Vorprüfung der Auswägeeinrichtungen von Schalt-, Lauf- 
oder Rollgewichtswaagen 

2 — 

5 

09.1.3.2 

ohne Normalabschnitte 

30,— 

18 

09.1.3.3 

einschließlich Normal abschnitte 

50,— 

21 

09.1.3.4 

09.1.3.5 

zusätzlich je Schaltslufe oder Gewichtskerbe 

Auf spannen und Vor her eiten zur Vorprüfung einer Aus- 

0,50 

2 


Wägeeinrichtung 

Nicht.selbsteinspielende Waagen mit mehreren Lasthebel¬ 
werken, die wahlweise einzeln mit der Auswägeeinrich- 
tung verbunden werden 

20,— 

16 

09.1.4.1 

für jede Einzelwaage 

Nichlselbsteinspielende Waagen mit mehreren Auswäge- 
einrichtungen, die mit einem Lasthebel werk verbunden 
sind 

Gebühr n< 
09.1.1.1 bi 

i 

ich 

s 09.1.2.6 

09.1.5.1 

für die Auswägeeinrichtung mit der größten Höchstlast 

' für die zweite oder jede weitere Auswägeeinrichtung mit 
' einer Höchstlast 

Gebühr n< 
09.1.1.1 bi 

ich 

s 09.1.2.6 

09.1.5.2 

bis 2 900 kg 

6 — 

9 

09.1.5.3 

1 über 2 900 bis 12 000 kg 

15 — 

14 

09.1.5.4 

über 12 000 bis 31 000 kg 

40,— 

20 

09.1.5.5 

über 31 000 bis 81 000 kg 

70,— 

23 

09.1.5.6 

über 81 000 kg 

Nichtselbsteinspielende Waagen mit mehreren Lasthebel¬ 
werken ohne Umschalteinrichtung 

120,— 

26 

09.1.6.1 

wenn sie wie eine Einzelwaage geprüft werden 

Gebühr nach 

09.1.1.1 bis 09.1.2.6 
entsprediend der 
Höchstlast 

09.1.6.2 

wenn sie wie zwei Einzelwaagen geprüft werden 

Zusammenstellungen nichtselbsteinspielender Waagen 
mit Umschalteinrichtung 

Doppelte' 
nach 

09.1.1.1 bi 

Gebühr 

s 09.1.2.6 

09.1.7.1 

für jede Einzelwaage 

für die Verbundschaltung bei einer Verbundhöchstlast 

Gebühr n< 
09.1.1.1 bi 

idi 

s 09.1.2.6 

09.1.7.2 

bis 12 000 kg 

15,— 

14 

09.1.7.3 

über 12 000 bis 31 000 kg 

40,— 

20 

09.1.7.4 

über 31 000 bis 81 000 kg 

70,— 

23 

09.1.7.5 

über 81 000 bis 200 000 kg 

120,— 

26 

09.1.7.6 

über 200 000 kg 

Für die ermäßigte Gebühr ist die vom Antragsteller ge¬ 
stellte Normallast auf die Höchstlast der Einzelwaage ge¬ 
mäß den Bemerkungen nach 09.1.2.6 zu beziehen. 

200,— 

30 
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Sdi liisstil- 
zaM 

G e q G n s 1 a n d 

Gebt 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

09.2.1.1 

SelbsOOnspielende oder halbseibsteinspielende Waagen 
der Gen ein igkeilsklassen III (Handelswaagen) sowie IIII 
(Grobwaagen), mit Ausnahme der Personenwaagen, Bau- 
slolfwaagen und nichteichpflichtiger Grobwaagen, für 
eine Hochs Hast 

bis 5 kg 

15,— 

14 

09.2.1/2 

über 5 bis 25 kg 

25,— 

17 

09.2.1.3 

über 25 bis 250 kg 

40,— 

20 

09.2.1.4 

über 2,50 bis 1 000 kg 

00 

o 

1 

24 

09.2.1.5 

über 1 000 bis 2 900 kg 

120 ,— 

26 

09.2.1.6 

Uber 2 900 bis 12 000 kg 

180,— 

29 

09.2.1.7 

iibor 12 000 bis 31 000 kg 

350,— 

34 

09.2.1.8 

üb(U' 31 000 bis 81 000 kg 

500,— 

36 

09.2.1.9 

id)(u; 81 000 bis 200 000 kg 

800,— 

39 

09.2.2.0 

iib(-r 200 000 kg 

1300,— 

43 

09.2.2.1 

bei gj(M(b/eiliger Vorlage von mindestens 30 Waagen bis 

5 kg HodisUast 

12,— 

13 

09.2.2.2 

bei gh'iclizediger Vorlage von mindestens 10 Waagen 
ütMu 5 bis 25 kg Höchsllast 

20 — 

16 

09/2.2.3 

Eririänigle Eichgebühr für selbsteinspielende oder haib- 
selbsU;ins]violende Waagen der Klasse III und IIII, mit 
Ausiitduue der Personenwaagen und Baustoffwaagen, für 
('ine Höc:bs(last 

über 2 900 bis 12 000 kg 

120 ,— 

26 

09.2.2.4 

über 12 000 bis 31000 kg 

270 — 

32 

09.2.2.5 

üb(>r 31 000 bis 81 000 kg 

400,— 

35 

09.2.2.6 

über 81 000 bis 200 000 kg 

600,— 

37 

09.2.2.7 

ül)er 200 000 kg 

1 

1000 ,— 

41 

09.2.2.8 

Die ('iinaßiglo Eichgebühr wird erhoben, wenn vom An- 
iragsi.eiler NormaJlast in geeigneter Form für mindestens 
drei Viertel der Höchsllast oder ein Flebelgcrät für die 
volle 1 hk hsllasi der Wciage gestellt wird. 

Ni(:lvle!ch|)[ji( htiye s(dbsteinspielonde oder halbselbstein- 
si)ieleiKifz VV<i(Uf(m der Genauigkeitsklasse IIII für eine 
Hochslhisl 

bis 5 kg 

. 

5,— 

8 

09.2.2.9 

üb(u 5 bis 250 kg 

10 ,— 

13 

09.2.3.1 

Wegen der vorherigen Fehlerbeslimmung der Gehrauchs- 
noi mdl-G(: wichtstücke cihöhfe Eichgebühr für selbstein- 
s|)ielende ochrr lialbselbsteinspielende Waagen mit mehr 
als 6 000 Skalr'uUülen und für eine Höchstlast 

übc'i 50 bis 250 kg 

70,-™ 

23 

09.2.3.2 

über 250 bis 1 000 kg 

140,— 

27 

09.2.3.3 

üb(M 1 000 bis 2 900 kg 

200 ,— 

30 

(;9.2.3.4 

über 2 900 bis 12 000 kg 

300,— 

33 

09.2.3.5 

vib(u 12 000 bis 31 000 kg 

600,— 

37 

09.2,3.6 

Uber 31 000 bis 81000 kg 

800,— 

39 

09.2.3.7 

üIku- 81 000 bis 200 000 kg 

1200 , - 

42 

09.2.3.8 1 

Uber 200 000 kg 

2000 — 

49 
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Sdi.lü.ss(J- 

zahl 

Ge q e 11 s t, a n d 

Gebühren 

09.2.4.1 

Voi prülujig von Scbaltgewichton für selbsteinspielende 
od(‘r ba]bs(']})s!einspie]ende Waagen, je Stück 

2 ~~ 

5 

09.2.5.1 

/u.sülzlic’he Prüfung (ünes Preisauszeichnungs- und/oder 

1 bxrj s re che n g ( m' a! (rs, das in n i c h tf unk t i. o n s f e h 1 e r s i cb e r e r 
ScbalUrng g(4)aul ist 

25,— 

1 

09.2.5.2 

Zusäl./Ii(h(' Ibidung eines Druckwerks mit Stilistands- 
sicluMüng 

20,— 

1 

16 

09.2.5.3 

Ziisat/iictu' Pi iitung eines Rcrserve-Druckwerks 

30,— 

18 


SfJbsteinspielf'nde oder balbselbsteinspielende Waagen 
mit nH'liK'ren Laslhebelw/erken, die wahlweise einzeln mit 
der Auswügeninrirhtiirig verbunden werden können i 



09.2.6.1 

tür j (.' de Ei n /ei w ci age j 

Gebühr nach 

09.2.1.1 bis 09.2.2.7 


Selbsteinsjnehvrub“ oder haibselbsteinspielende Waagen j 
! mit meiueren Aiiswageeinrichtungen, die mit einem Last- 
! h(‘be!werk verbunrbm sind 


1 

j 

09.2.7.1 

für die Auswägoeinriehtung mit der größten Höcbstlast 

Gebühr nach 

09.2.1.1 bis 09.2.2.7 


' für die zvveik' oder jede weitere Auswägeeinrichtung 

mit eine 1 PP)ehstlast ! 


1 

09.2.7.2 

bis 2 900 kg 1 

18 — 

1 15 

09.2.7.3 

über 2 900 bis [2 000 kg 

30,— 

^ 18 

09.2.7.4 

über 12 000 bis 31 000 kq 

60,— 

22 

09.2.7.5 

über 31 000 bis 81 000 kg 

100,— 

25 

09.2.7.6 

ii hör 81 000 kg 

150,— 

: 28 


1 

Se)bst(‘jnspiebnide oder balbselbsteinspielende Waagen 
mit rnefueren Laslhebelwerken ohne Umschalteinrichtung 



09.2.8.1 

wenn sie wie eine Einzelwaage geprüft werden 

Gebühr nach 

09.2,1.1 bis 09.2.2.7 
entsprechend der 
Höchstlast 

09.2.8.2 

wx'.nn .sie wie zwei Einzelwaagen geprüft werden 

Doppelte Gebühr 
nach 

09.2.1.1 bis 09.2.2,7 


Zusammenste] iungen selbsleinspielender oder halbselbst- ' 
einspielender Waagen mit Umscbalteinricbtung 



09.2.9.1 

für jede Ei nz(dwa age 

Gebühr nach 

09.2.1.1 bis 09.2.2.7 


für die Verbundsehaltung bei einer Verbundhöchstlast 



09.2,9.2 

bis 12 000 kg 

30,— 

18 

09.2.9.3 

über 12 000 bis 31000 kg 

60,— ! 

22 

09.2.9.4 

über 31 000 bis 81000 kg 

100,— 

25 

09.2.9.5 

über 81 000 bis 200 000 kg 

150,— 

28 

09.2.9.6 

übc'r 200 000 kg 

250,— ; 

31 


Für die ermäßigte Gebühr ist die vom Antragsteller ge¬ 
stellte Normalidst auf die Plöchstlast der Einzelv/aage ge¬ 
mäß (Uu' Benun kung nach 09.2.2.7 zu beziehen. 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebt 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

09.3.1.1 

Nichtselbsieinspielende Waagen der Genauigkeitsklasse 

II (Präzisionswaagen) ohne Anzeigeeinrichtung für eine 
Höchstlast 

bis 500 g 

8.— 

11 

09.3.1.2 

über 500 g bis 5 kg 

12 — 

13 

09.3.1.3 

über 5 kg bis 50 kg 

25 — 

17 

09.3.1.4 

über 50 kg 

35,— 

19 

09.3.2.1 

Nichtselbsieinspielende Waagen der Genauigkeitsklasse 

II (Präzisionswaagen) mit Anzeigeeinrichtung für eine 
Höchstlast 

bis 500 g 

10 — 

12 

09.3.2.2 

über 500 g bis 5 kg 

18 — 

15 

09.3.2.3 

über 5 kg bis 50 kg 

30 — 

18 

09.3.2.4 

über 50 kg 

60 — 

22 

09.3.3.1 

Selbsteinspielende oder halbselbsteinspielende Waagen 
der Genaiiigkeitsklasse II (Präzisionswaagen) für eine 
Höchstlast 

bis 500 g 

15- 

14 

09.3.3.2 

über 500 g bis 5 kg 

20 — 

15 

09.3.3.3 

über 5 kg bis 50 kg 

35 — 

19 

09.3.3.4 

über 50 kg 

70,— 

22 

09.3.4.1 

Sei bstein spiel ende oder halbselbsteinspielende Waagen 
der Genauigkeitsklasse II (Präzisionswaagen) in Sonder¬ 
ausführung für eine Höchstlast 

bis 500 g 

25 — 

17 

09.3.4.2 

über 500 g bis 5 kg 

40,— 

20 

09.3.4.3 

über 5 kg bis v50 kg 

70,— 

22 

09.3.4.4 

über 50 kg 

140,— 

27 

09.4.1.1 

Waagen der Genauigkeitsklasse I (Feinwaagen) 

für eine Höchstlast bis 1 000 g 

70,— 

23 

09.4.1.2 

für eine Ilöchstlast über 1 000 g 

nach Arbe 

itsaufwand 

09.5.1.1 

Eiersorli erwaagen 

6,™ 

9 

09.6.1.1 

Eiersortiermaschinen siehe Schlüsselzahl 10.7.1.1 

Zähl Waagen (mit Ausnahme der selbsttätigen Zähl¬ 
waagen) für eine Höchstlast 

bis 10 kg 

10,- 

13 

09.6.1.2 

über 10 bis 50 kg 

18 — 

15 

09.6.1.3 

über 50 kg 

25,— 

17 

09.7.1.1 

Seil/ugwaagen und Kranwaagen für eine Höchstlast 

bis 2 900 kg 

140,— 

27 

09.7.1.2 

über 2 900 bis 10 000 kg 

250,— 

31 

09.7.1.3 

über 10 000 bis 50 000 kg 

400,— 

35 

09.7.1.4 

über 50 000 kg 

600,— 

37 
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Schlüssel- 

Zcihl 

Gegenstand 

! Gebi 

1 

1 Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

09.8.1.1 

Federwaagen zum Post- und Bahngebrauch für eine 
Möcb.stlast 

bis 50 kg 

! 

12 ™ 1 

13 

09.8.1.2 

über 50 kg bis 500 kg 

25,™ 

17 

09,8.1.3 

über 500 kg 

30~- 

! 

18 

09.8,2.1 

Bausloflwaagen für eine Höchstlast 

bis 500 kg 

1 

i 

100 — 1 

25 

09.8.2.2 

über 500 bis 2 900 kg 

150,™ 

28 

09.8.2.3 

über 2 900 bis 20 000 kg 

200 ,™ 

30 

09.8.2.4 

Übel 20 000 kg | 

400,™ 

35 

09.8.2.5 

Zu salzgebühr für mehrere unterhalb der Höchstlast lie¬ 
gende Wägebereiche an Baustoffwaagen mit einer 
Höchstlast 

bis 500 kg 

30,- 

18 

09.8.2.6 

über 500 bis 2 900 kg 

50,™ 

21 

09.8.2.7 

iilxM- 2 900 bis 20 000 kg 

80,— 

24 

09.8.2.8 

Über 20 000 kg 

150,™ 

28 

09.9.1.1 

Bei den Prüfungen der Zusatzeinrichtungen sind die Ge¬ 
bühren der Schlüsselzahlen 09.2.5.1 und 09.2.5.2 zu be¬ 
rechnen. 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

i 

4,™ 

7 

09.9.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

i 

i 

nach Arbe 

itsaufwand 

10 .1.1.1 

! 

1 

10. Selbsttätige Waagen zum Abwägen und Wägen 
Abfüllmaschinen und selbsttätige Kontrollwaagen 

Vorprüfgebühr für selbsttätige Waagen zum Abwägen 
(SWA) einschließlich der selbsttätigen Zählwaagen für 
eine größte Füllmenge 

bis 10 kg 

30,™ 

18 

10 .1.1,2 

über 10 bis 50 kg 

50,™ 

21 

10.1.1.3 

über 50 bis 250 kg 

80,™ 

24 

10.1.1.4 

über 250 kg | 

100 ,™ 

25 

10 .1.2.1 

Volle Eichgebühr für selbsttätige Waagen zum Abwägen ' 
(SWA) einschließlich der selbsttätigen Zählwaagen oder i 
Waagen mit Abgleiclisicherung für eine größte Füll- | 
menge 

bis 10 kg 

80,™ 

24 

10 .1.2.2 

über 10 bis 50 kg 

120 ,™ 

26 

10.1.2.3 

über 50 bis 250 kg 

180,™ 

29 

10.1.2.4 

über 250 kg 

250,™ 

i 

i 

31 
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Schliissel- 

•/ahl 

G e g e n s ( a n d 

i Gebi 

Betrag 

1 DM^ 

1 

ihren 

; Kennzahl 

10.1.3.1 

Ivrtiuißigte Bich gebühr für selbsttätige Waagen zum Ab- 
wägc'Ti (SWA) einschließlich der selbsttätigen Zählwaa- 
gern lür ('iru' größte' Füllmenge 

bis 10 kg 

50.— 

21 

10.1.3.2 

über 10 bis 50 kg 

70,— 

23 

10.1.3.3 

über 50 bis 250 kg 

100,— 

25 

10.1.3.4 

über 250 kg 

150 — 

28 

10.2.1.1 

Die enricißigte Bichgebühr wird erhoben, wenn eine vor- 
gej)rüfte Waage zum ersten Mal am Gebrauchsort ge¬ 
eicht wird od('r eine Waage mit unverletzten Stempel¬ 
zeichen na eil geeich t wird. 

Behälterwaagen mit selbsteinspielenden Auswägeeinrich- 
tungen, die auf Grund ihrer Zusatzeinrichtungen als 
selbsttätige' Waagen zum Wägen (SSW) arbeiten, für eine 
größte Fü 11 m e n ge 

bis 500 kg 

120,— 

i 

! 

26 

10.2.1.2 

über 500 bis 5 000 kg 

250,— 

31 

10.2.1.3 

über 5 000 kg 

350,— 

34 

10.3.1.1 

Selbsttätige Waagen zum diskontinuierlichen Wägen von 
Massengütern (selbsttätige Waagen zum Wägen-SSW) für 
eine größte Füllmenge 

bis 10 kg 

100,— 

25 

10.3.1.2 

über 10 bis 50 kg 

150,— 

28 

10.3.1.3 

über 50 bis 500 kg 

200,— 

30 

10.3.1.4 

über 500 bis 5 000 kg 

300,— 

33 

10.3.1.5 

über 5 000 kg 

400,— 

35 

10.4.1.1 

Waagen zum kontinuierlichen Wägen von Massengütern 
(Förderband waagen-FBW) 

nach Arbe 

1 

itsaufwand 

1 

10.5.1.1 

Ab f ü 11 m a s d i inen 

nach Arbe 

1 

itsaufvvand 

10.6.1.1 

Selbsttätige Kontrollwaagen (SKW) 
bis 1 kg Höchstlast 

80.- 

24 

10.6.1.2 

über 1 kg bis 10 kg Höchstlast 

120,— 

26 

10.6.1.3 

über 10 kg tlöchstlast 

180,— 

29 

10.6.2.1 

Zusätzliche Gebühr für die Prüfung einer Klassiereinrich- 
turig und/oder einer Mittelwertermittlung an selbsttätigen 
Kontrollwaagen 

nach Arbe 

itsaufwand 

10.7.1.1 

Eie 1 sortiermaschinen, je Sortiersalz 

40,— 

20 

10,8.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe¬ 
scheinigung ohne Fehlerverzeichnis 

4,— 

7 

10.8.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

nach Albe 

itsaiifvvand 
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Schlüssel¬ 

Gegenstand 

Gebühren 

zahl 

Betrag j 
DM , 

Kennzahl 


i 

11. Meßgeräte zur Bewertung von Getreide 

1 



Getrcidoprobe einschließlich Getreideprober zur Bestim¬ 
mung der EWG-Schüttdichte mit Handfüllung 



11 .1.1.1 

Viertelliterprober 

50,— 

21 

11 .1.1.2 

Literprober 

1 

o 

00 

24 

11.1.1.3 

Zwcurzighterprober 

600,— 

37 

11 .1.2,1 

Maschinell betriebene Getreideprober 

700,— 

38 


Die Gebühr für die Prüfung der Getreideprober schließt 
die Prüfung des Maßes, der Waage, der zugehörigen Ge¬ 
wichte sowie einer Ersatzgewichtsschale und des Aus¬ 
gleichs des Schalengewichts ein. 



11 .2.1.1 

VakuumIrocknungsgeräte zur Bestimmung des Feuchte¬ 
geh alles von Getreide und Ölsaaten 

180,— 

29 


Die Gebühr schließt die Prüfung der Kapillare, des Va¬ 
kuum inessers des Thermostats mit Regler, der Feinwaage 
und Feingewichte sowie des Schroters und der Prüfsiebe 
ein. 




Thermometer sind nach Schlüsselzahl 14 zu berechnen. 



11 .2.2.1 

Andere Trocknungsgeräte zur Bestimmung des Feuchte¬ 
gehaltes von Getreide und Ölsaaten 

120 ,— 

26 


Die Gebühr schließt die Prüfung der Waage und der Ge¬ 
wichte sowie der Schroter, Prüfsiebe und Schalen ein. 




Thermometer sind nach Schlüsselzahl 14 zu berechnen. 

! 


11 .2.2.2 

Bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 4 anderen 
Trocknungsgeräten gleicher Art, je Stück 

80 — 

24 

11.2.3.1 

Elektrische Geräte zur Bestimmung des Feuchtegehaltes 
von Getreide durch Widerstands- oder Kapazitätsmessung 

60,- 

22 


Die Gebühr schließt die Prüfung mit zwei Getreidearten, 
des Maßes der Waage und der Feingewichte sowie der 
Schroter und Prüf siebe ein. 




Thermometer sind nach Schlüsselzahl 14 zu berechnen. 



11.2.3.2 

Bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 10 elektrischen 
Geräten gleicher Art zur Bestimmung des Feuchtegehalts 
von Getreide, je Stück 

40,— 

20 

11.2.3.3 

Zusatzgebühr für die Prüfung jeder weiteren Getreideart 
und Meßzelle 

18,- 

15 

11.2.4.1 

Sonstige Meßgeräte zur Bestimmung des Feuchtegehaltes 




von Getreide 

nach Arbeitsaufwand 

11.2.5.1 

Einzelprüfung eines Schroters 

12 ,— 

13 

11.2,5.2 

Einzelprüfung eines Prüfsiebes 

6 ,— 

9 

11.3.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe- 
scheiriigung ohne Fehlerverzeichnis 

4- 

7 

11.3.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 




geräten 

nach Arbeitsaufwand 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

12 .1.M 

12 . Vohimenmeßgeräte für Laboratoriumszwecke 

Eicliung oder Befundprüfung, ohne Ausstellung eines 
Eichscheincs, von Meßkoiben, Meßzylindern und Meß- 
flcisclien, für ('ine oder mehrere Maß großen, bei einem 
Vol innen 

bis 100 ml 

2 ,— 

5 

12 ,1.1.2 

« 1 ) 0 ) loo i)is rm ml 

3,— 

6 

12.1.1.3 

üljor 500 m l 

5,- 

8 

12.1.1.4 

Eicliuiuj IxM Vorlage von mindestens 100 Meßkoiben, 
MelV/yljiid(Mm und Mcßflaschen gleicher Art, bei einem 
Volünuui 

bis 100 ml 

1,50 

4 

12.1.1.5 

ü 1) c' r 100 h i s 500 ra 1 

2 ,— 

5 

12 .1.1.6 

üh('r 500 rnl 

3,— 

6 

12.1.1.7 

EkI lling bei Vorlage von mindestens 500 Meßkoiben, 
M{'ß/.y.[i!ul('[ 11 und Mi'ßflasclurn gleicher Art, bei einem 
VoluiiH'n 

bis 100 ml 

1,20 

57 

12 .1.1.8 

übel 100 l)is 500 ml 

1,80 

58 

12.1.1.9 

C.leräU' inif. mehr airs ('iner M.arke, je weitere Marke 

2 ,~~ 

5 

12 .1.2.1 

EicliuiKj (.nlv-.r B('ru:ndprüfinig mit Ausstellung eines Eich- 
s( luuns, von MeBkijIben, Meßzylindern und Meßflaschen, 
f (i r ('im ^ f) (' <' r rn (. 1 1 r c r c ^ M a ß g r ö ß e n, b e i einem V o 1 u m e n 

bis 100 ml 

6 ,-- 

9 

12 .1.2.2 

über 100 bis 1 000 ml 

8 ,— 

11 

12.1.2.3 

1 000 ml 

15,~ 

14 

12.1.2.4 

C lern in mit mehr als einer Marke, je weitere Marke 

4,— 

7 

12.1.3.1 

Eicliung oder Befundprüfung, ohne Ausstellung eines 
Eich sch ('ins, von Meßzylindern mit einer Skala, bei einem 
Gesamtvolumen 

bis 100 ml 

6 — 

9 

12.1.3.2 

über 100 bis 500 ml 

8 ,— 

11 

12.1.3.3 

über 500 rnl 

10 .— 

12 

12.1.3.4 

Eichuiuj l)ei Vorlage von 50 oder mehr gleichartigen Meß- 
zy lind ('in mit (nnor Skala, bei einem Volumen 

bis 100 rnl 

4 — 

7 

12.1.3.5 

über 100 bis 1 000 rnl 

6 ,— 

9 

12.U3.6 

üb('r 1 000 rnl 

1 

10 

12.1.4.1 

Eichung ochu Bofiindprüfung, mit Ausstellung eines Eich¬ 
scheins, von Meßzylindern mit einer Skala, bei einem 
Gesa ml vol Union 

bis 10 ml 

i 

1 

12 .— 

13 

12.1.4.2 

über 10 bis 100 ml 

1 15,— 

14 

12.1.4.3 

ijbc'j- 100 bis 500 ml 

18,— 

15 

12.1.4.4 

über 500 ml 

20 ,— 

16 



Nr. 10 -' Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Januar 1975 


327 


Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

12 .2.1.1 

liichung oder Bofundprüfung ohne Ausstellung eines Eich- 
schoines, von Vollpipetten (einschließlich Kl. A und AS), , 
bei einenn Volumen 

bis 0,5 ml * 

1,— 

3 

12 .2.1,2 

über 0,5 bis 10 ml ' 

1,50 

4 

12.2.1.3 

über 10 bis 50 ml 

2,— 

5 

12.2.1.4 

über 50 bis 250 ml * 

3,— 

6 

12.2.1.5 

über 250 ml 

5 — 

8 

12 .2.1.6 

Eichung bei Vorlage von 500 oder mehr Vollpipetten 
gleicher y\rt, bei einem Volumen 

bis 0,5 ml 

0,50 

2 

12.2.1.7 

über 0,5 bis 10 ml 

1,- 

3 

12 .2.1.8 

E)( hiitig bei Vorlage von 100 oder mehr Vollpipetten glei¬ 
cher Art, bei einem Volumen 

über H) bis 50 ml 

1,50 

4 

12.2.1.9 

üb(m 50 bis 250 ml 

2,- 

5 

12 .2.2.0 

Vollpipcülon mit mehr als einer Marke, je weitere Marke 
oder weiteres Volumen 

0,50 

2 

12 .2.2.1 

Eichung oder Bofundprüfung mit Ausstellung eines Eich¬ 
scheins von 

Vollpipetten (einschließlich Kl. A und AS), bei einem 
Volumen 

bis 0,5 ml 

3,— 

6 

12 .2.2.2 

über 0,5 bis 50 ml 

4,- 

7 

12.2.2.3 

über 50 bis 250 ml 

7,— 

10 

12.2.2.4 

über 250 ml 

10,- 

12 

12.2.2.5 

Vollpipetten mit mehr als einer Marke, je weitere Marke 
oder weiteres Volumen 

1,50 

4 

12.3.1.1 

Eichung oder Befundprüfung, ohne Ausstellung eines 
Eichscheins, von Büretten sowie Büretten der Kl. A und 
AS (einschließlich Büretten mit selbsttätiger Nullpunkt- 
einstellung), Meßröhren und Meßpipetten (einschließlich 
Meßpipetlen Kl. A und AS sowie Büretten und Meß¬ 
röhren für Gase) mit einem Volumen 

bis 0,5 ml 

2,— 

5 

12.3,1.2 

über 0,5 bis 50 ml 

6,— 

9 

12.3.1,3 

über 50 ml 

7,— 

10 

12.3.1,4 

Eichung bei Vorlage von mindestens 500 Meßpipetten, 
bei einem Volumen 

bis 0,5 ml 

1,50 

4 

12.3.1.5 

über 0,5 bis 50 ml 

4,— 

7 

12.3.1.6 

Eichung bei Vorlage von mindestens 1 000 Meßpipetten, 
bei einem Volumen 

bis 0,5 ml 

1,- 

3 

12.3.1.7 

über 0,5 bis 50 ml 

3,— 

6 
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(j G g G n s t a n d 

Gebl 

Betracf 

DM 

ihren 

Kennzahl 

12.3.1.8 

Eichung bei Vorlage von mindestens 100 Büretten und 
M(Jh'öbrcm 

über 0,5 bis 50 ml 

5,~ 

8 

12.3.1.9 

über 50 rnl 

6 ,-- 

9 

12.3.2.1 

Eichung oder Befundprüfung, mit Ausstellung eines Eich¬ 
scheins von Büretten sowie Büretten der Kl. A und AS 
(einschließlich Büretten mit selbsttätiger Nullpunktein¬ 
ste] liing), Meßröhren und Meßpipetten (einschließlich 
Meßpipetten Kl. A und AS sowie Büretten und Meßröhren 
für Gase) jnit einem Volumen 

bis 0,5 ml 

6 ,— 

9 

12.3.2.2 

über 0,5 bis 50 ml 

12 .— 

13 

12.3.2.3 

über 50 ml 

20 ,— 

16 

12.3.3.1 

Bl u tmi schp i p e tten 

siehe 

15.8.1.1 

12.3.4.1 

Eichung oder Befundprüfung von Mikroazotometern 
mit Ausstellung eines Eichscheins 

18,^ 

15 

12.3.4.2 

ohne Ausstellung eines Eichscheins 

12 ,— 

13 

12.4.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe¬ 
scheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4 — 

7 

12.4.2.1 

Anbringung von fehlenden Markierungen, je Strichmarke 

0,50 

2 

13.1.1.1 

13. Dichtemeßgeräte, Alkoholometer, Sacharimeter 

Eichung oder Befundprüfung, ohne Ausstellung eines 
Eichscheins von 

Pyknometern 

ohne Thermometer 

12 — 

13 

13.1.1.2 

mit Thermometer 

25,— 

17 

13.1.2.1 

Zusätzliche Prüfung von Skalen an Pyknometern, je Skala 

2 ,— 

5 

13.1.3.1 

Angabe der Inhaltsbezeichnung der Korrektur oder der 
TTilfswerte (Wasserwert, Leergewicht) 

5,— 

8 

13.1.4.1 

Eichung oder Befundprüfung, mit Ausstellung eines Eich¬ 
scheins, von 

Pyknometern 

ohne Thermometer 

25,— 

17 

13.1.4.2 

mit Thermometer 

50,— 

21 

13.1.5.1 

Zusätzliche Prüfung von Skalen an Pyknometern, je Skala 

6 .- 

9 

13.1.6.1 

Angabe der Inhaltsbezeidinung, der Korrektur oder der 
Hilfswerte (Wasserwert, Leergewicht) 

6 ,— 

9 
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DM 
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13.2.1.1 

1 

Die nculilokicnden Gebühren für Aräometer erstrecken 
sich auf Aiciomeler zur Bestimmung der Dichte (Dichte- 
arciorneler), zur Bestimmung des Alkoholgehaltes (Alko¬ 
hol omoU'r) und zur Bestimmung des Massengehaltes an 1 
Sü ch a rosc (Sach a ri meter) 

Liiehung od('r Befundprüfung, ohne Ausstellung eines i 
Eichsch(dris, von 

AraoiruUcrrn mit einer Bezugstemperatur von 15 oder 

20 ' C und mit einem Skalenwert nicht kleiner als 

0,5 kg/nr^ exhn 0,2 Prozent 

Jh (ilung an 3 Prüfpunklen, ohne Thermometer 

5,— 

8 

13.2.1.2 

Prüfling an 3 Prüfpunkten, mit Thermometer 

10 ,— 

12 

13.2.1.3 

Pj idiirig beü Vorlagi^ von 20 oder mehr Aräometern glei¬ 
ch (u Art 

jc^ A räomcIcM , ohn{^ Thermometer 

3,— 

6 

13.2.1.4 

AI rionu'tc'r, niit Thermometer 

7,— 

10 

13.2.1.5 

Ai cioiTKücn n mit einer Bezugstemperatur von 15 oder 20 
und nid. einem Skalenwert nicht kleiner als 0,5 kg/m^ 
(n\vj 0,2 Prozent, deren aräometrische Skala jedoch länger 
als 110 mrn ist oder mehr als 60 Teilstriche hat, 

Prüfung an 5 Prüfpunkten, ohne Thermometer 

7 — 

10 

13.2.1.6 

Prüfung an 5 Prüfpunkten, mit Thermometer 

12 ,— 

13 

13.2.1.7 

Prüfung bei Vorlage von 20 oder mehr Aräometern 
gleicher Art 

je Aräometer, ohne Thermometer 

1 

8 

13.2.1.8. 

je Aräometer, mit Thermometer 

1 

i 

13.2.1.9 

Prüfung jedes zusätzlichen Prüfpunktes der Aräometer 
13.2.1.1 bis 13.2.1.8 

1 3.— 

' 6 

13.2.2.1 

Aräometern mit einer Bezugstemperatur von 15 oder 

20 ' C und mit einem Skalenwert kleiner als 0,5 kg/m*^ 
oder 0,2 Prozent, 

Prüfung an 3 Prüfpunkten, ohne Thermometer 

! 

8 ,— 


13.2.2.2 

Prüfung an 3 Prüf punkten, mit Thermometer 

! 15,— 


13.2.2.3 

Prüfung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
gleicher Art, 

je Aräonuder, ohne Thernioiiieter 

5 — 

1 

8 

13.2.2.4 

j e A rä o rn et(' r, rrii t Therrnoineter 

10 ,— 

12 

13.2.2.5 

Aräomelern mit einer Bezugstemperatur von 15 oder 

20'C mit einem Skalenwert kleiner als 0,5 kg/m^ oder 

0,2 Prozc'iit, deren aräometrische Skala jedoch länger als 

110 mm ist oder mehr als 60 Teilstriche hat, 

Prüfung an 5 Prüfpunkten, ohne Tbermometer 

10 ,— 

12 

13.2.2.6 

Prüfung an 5 Prüfpunkten, mit Thermometer 

18,— 

15 

13.2.2.7 

i-rüfung txü 10 oder mehr Aräometern gleicher Art, 

Je Aräonicdcu', ohne Thermometer 

7,— 1 

10 

13.2.2.8 

je Aräomeler, mit Thermom.eter 

12 ,- i 

13 

13.2.2.9 

Prüfung Jedes zusätzlichen Prüfpunkts der Aräometer 
13.2.2.Ibis 13.2.2.8 

! 

3,- 

6 
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zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

dm' 

ihren 

Kennzahl 

13.2.3.1 

Arüoinet('rn mit einem Skalenwert nicht kleiner als 
0,5 kg/m'\ jc'doch mit einer Bezugstemperatur über 20 °C 

Priilang an 3 Prüf punkten 

10,— 

12 

13.2.3.2 

Piütung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
gleicher Art, je Aräometer 

7 — 

10 

13.2.3.3 

Aräometern, mit einem Skalenwert nicht kleiner als 
0,5 kg/iTv^ jedoch mit einer Bezugstemperatur über 20 °C 
und mit einer aräometrischen Skale, die länger als 110 mm 
ist oder mehr als 60 Teilstriche hat, 

Prüfung an 5 Prüfpunkten 

15,— 

14 

13.2.3.4 

Prüfung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
gleicher Art, je Aräometer 

10,— 

12 

13.2.3.5 

Prüfung jedes zusätzlichen Prüfpunkts der Aräometer 
13.2.3.1 bis 13.2.3.4 

3,— 

6 

13.2.3.6 

Aräometer mit einem Skalenwert kleiner als 0,5 kg/m"^, 
jedoch mit einer Bezugstemperatur über 20 °C 

nach Arbe 

itsaufwand 

13.2.4.1 

Zuschlag für Aräometer, bei deren Prüfung von Prüf- auf 
Gebrauchsflüssigkeiten umgerechnet werden muß, je 
Aräometer 

3.- 

6 

13.2.4.2 

ab 10 Aräometer, Gesamtzuschlag 

30,— 

18 

13.2.4.3 

Zuschlag für Aräometer, bei deren Prüfung von der Ab¬ 
lesung im Flüssigkcitsspiegel auf Ablesung am obersten 
Wulstrand umgerechnet werden muß, je Aräometer 

3,— 

6 

13.2.4.4 

ab 10 Aräometer, Gesamtzuschlag 

30,— 

18 

13.2.5.1 

Eichung oder Befundprüfung mit Ausstellen eines Eich¬ 
scheins, von 

Aräometern mit einer Bezugstemperatur von 15 oder 

20 °C und mit einem Skalenwert nicht kleiner als 

0,5 kg/m‘^ oder 0,2 Prozent, 

Prüfung an 3 Prüfpunkten, ohne Thermometer 

12,— 

13 

13.2.5.2 

Prüfung an 3 Prüfpunkten, mit Thermometer 

25,— 

17 

13.2.5.3 

Prüfung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
gleicher Art, 

je Aräometer, ohne Thermometer 

10,— 

12 

13.2.5.4 

je Aräometer, mit Thermometer 

20 — 

16 

13.2.5.5 

Aräom eiern mit einer Bezugstomp er atur von 15 oder 

20 und mit einem Skalenwert nicht kleiner als 

0,5 kg/nc* oder 0,2 Prozent, deren aräometrische Skala 
jedoch länger als 110 mm ist oder mehr als 60 Teilstriche 
hat, 

Prüfung an 5 Prüf punkten, ohne Thermometer 

18- 

15 

13.2.5.6 

Prüfung an 5 Prüf punkten, mit Thermometer 

30,— 

18 

13.2.5.7 

Prüfung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
gleicher Art 

je Aräometer, ohne Thermometer 

15.— 

14 

13.2.5.8 

je Aräometer, mit Thermometer 

25,— 

17 

13.2.5.9 

Pr Ölung jedes zusätzlichen Prüfpimktes der Aräometer 

1 13.2.5.1 bis 13.2.5.8 

6 — 

9 
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13.2.6.1 

A rciornoUrn niit. einer Bezugstemperatur von 15 oder 

20 C und niil einem Skalenwert kleiner als 0,5 kg/m^ 
o(Jc!r 0,2 Prozcuit, 

Itrüfung an 3 Prüfpimkten, ohne Thermometer 

18,— 

15 

13.2.6.2 

Prüfung an 3 Prüfpunkten, mit Thermometer 

35,— 

IQ 

13.2.6.3 

Prüfung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
glcichcu Art, 

je Arcioineter, ohne Thermometer 

15,— 

14 

13/2.6.4 

j(^ Arü)oinet(U', mit Thermometer 

30,— 

18 

13.2.6.5 

Aräom(d(Mr] mit einer Bezug.stemperatur von 15 oder 

20 ' C’ und Jifiit einem Skalenwert kleiner als 0,5 kg/m^ 
oder 0,2 Prozent, deren aräometrische Skala jedoch län- 
giu als 1 10 rnm ist oder mehr als 60 Teilstriche hat, 

Prüfung an 5 Prülpunkten, ohne Thermometer 

30,— 

18 

13.2.6.6 

Prüfung an 5 Prüf punkten, mit Thermometer 

40,— 

! 20 

13.2.6.7 

Prüfung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
gleicher Art, 

je Aräometer, ohne Thermometer 

25,— 

17 

13.2.6.8 

je Aräometer, mit Thermometer 

35,— 

19 

13.2.6.9 

Prüfung jedes zusätzlichen Prüfpuiikts der Aräometer 
13.2.6.1 bis 13.2.6.8 

8,- 

11 

13.2.7.1 

Aräometern mit einem Skalenwert nicht kleiner als 

0,5 kg/m^ jedoch mit einer Bezugstemperatur über 20 °C, 

Prüfung an 3 Prüfpunkten 

25,— 

17 

13.2.7.2 

Prüfung bei Vorlage von 10 oder mehr Aräometern 
gleicher Art, je Aräometer 

20,— 

16 

13.2.7.3 

Aräometern mit einem Skalenwert nicht kleiner als 
0,5 kg/in/ jedoch mit einer Bezugstemperatur über 

20 'C und mit einer aräometrischen Skala, die länger als 
110 mm ist oder mehr als 60 Teilstriche hat, 

Prüfung an 5 Prüf punkten 

40,- 

20 

13.2.7.4 

Prüfung bed Vorlage von 10 oder mehr Aräometern glei- 
chc?r Art, je Aräometer 

30,— 

18 

13.2.7.5 

Prüfung jedes zusätzlichen Prüfpunktes der Aräometer 
13.2.7.1 bis 13.2.7.4 

12,— 

13 


Aräometern mit einem Skalenwert kleiner als 0,5 kg/m^, 
jedoch mit einer Bezugstemperatur über 20 °C 

nach Arbo 

itsaufwand 

13.2.8.1 

Zuschlag für Aräometer, bei deren Prüfung von Prüf- auf 
Gebrauchsflüssigkeiton iimgerechnet werden muß, je 
Aräometer 

5,— 

8 

13.2.8.2 

Zuschlag für Aräometer, bei deren Prüfung von der Ab- ' 
lesung im Flüssigkeitsspiegel auf Ablesung am oberen j 
Wulstrand umgerechnet werden muß, je Aräometer , 


8 

13.2.9.1 

Prüfung des Thermometers eines Aräometers, soweit die¬ 
ses nicht bereits in der Prüfgebühr enthalten ist 

1 

Gebül 

rr nach 



Schlüsse 

1 

eizahl 14 
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Gegenstand 
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ihren 
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13.3.1.1 

Eichung oder Befundprüfung ohne Ausstellung eines 
Eichscheins, einer 

hydrostatischen Waage zur Bestimmung der Dichte von 
Flüssigkeiten, Prüfung der Waagen und Gewichte, 
außer Feingewichtssätzen 

Hydrostatische Feinwaage 

80,— 

24 

13.3.1.2 

Hydrostatische Präzisionswaage 

50,— 

21 

13.3.1.3 

Spezialwaage 

40,- 

20 

13.3.2.1 

Prüfung der Senkkörpereinrichtung 

12,— 

13 

13.3.3.1 

Feingewichte sind nach Abschnitt 8 zu berechnen 

Eichung oder Befundprüfung mit Ausstellung eines Eich¬ 
scheins, einer 

hydrostatischen Waage zur Bestimmung der Dichte von 
Flüssigkeiten, Prüfung der Waagen und Gewichte, 
außer Feingewichtssätzen 

Hydrostatische Feinwaage 

120,— 

26 

13,3.3.2 

Hydrostatische Präzisionswaage 

80,— 

24 

13.3.3.3 

Spezialwaage 

70,— 

23 

13.3.4.1 

Prüfung der Senkkörpereinrichtung 

20.— 

16 

13.3.5.1 

Feingewichte sind nach Abschnitt 8 zu berechnen 

Prüfung eines Thermometers einer hydrostatischen 
Waage 

Gebül 

ir nach 

13.4.1.1 

Eichung oder Befundprüfung eines Tauchkörpers (Dichte¬ 
kugel) 

1 

Schlüssi 

25.— 

ölzahl 14 

17 

13.5.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe¬ 
scheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4,- 

7 

13.5.2.1 

Anbringen von fehlenden Markierungen, je Strichmarke 

0,50 

2 

14.1.1.1 

14. Temperaturmeßgeräte 
(mit Ausnahme der medizinischen Thermometer) 
und Temperaturmeßeinrichtungen für Lagerbehälter 
und Rohrleitungen 

Flüssigkeitsglasthermometer mit einem Skalenwert von 

1 bis 5 ®C, innerhalb des Temperaturbereichs 

von—HO bis + 60 °C 

35,— ' 

19 

14.1.1.2 

von — 80 bis + 110 °C 

25,— ' 

17 

14.1.1.3 

von — 58 bis + 210^^0 

12,— 

13 

14.1.1.4 

von — 58 bis + 410 °C 

20,— j 

16 

14.1.1.5 

von — 58 bis + 610 

40,- 

20 

14.1.1.6 

von—210 bis + 1 010 "’C 

nach Arbe 

itsaufwand 
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Gebi 
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14.1.2.1 

LinnaßigU' C5cbühr bei Vorlage von mindestens 20 glei- 
chcn Jlnunioinctern der vorgenannten Art, innerhalb des 
rernpercilurbereichs 

von 110 bis 1 60 "T: 

30,— 

18 

14.1.2.2 

von 80 bis 1- 110 °C 

20,— ) 

16 

14.1.2.3 

von. 88 bis 1 210°C 

10,— 

12 

14.1.2.4 

von 58 bis i 410 

15,— 

14 

14.1.2.5 

von. 58 bis 1 610 "C 

30,— 

18 

14.1.2.0 

brnuibigte G(4)ühr bei Vorlage von mindestens 50 glei¬ 
chen Iheirnomotern der vorgenannten Art, innerhalb des 
■!'(' n 11 )er a tu r berei ches 
von.- 58 bis i 210 

8,— 

11 

14.1.2.7 

von. 58 bis ! 410 °C 

12,— 

13 

14.1.3.1 

l'ür die Ciebührenerhebung dieser und der nachfolgend 
(jenaiint(Mi riüssigkeitsglasthermometer wird derjenige 
Tempc'ratiirbereich zu Grunde gelegt, der den Anfangs- 
werL and den Endwert der Hauptskale einschließlich 
(dwaiger llilfsLeilungen enthält. Trifft dieses für mehrere 
der angtdhbrlen Temperaturbereiche zu, so wird die nied¬ 
rigste der niöglichen Gebühren innerhalb der Staffeln für 
volle oder ermäßigte Gebühren erhoben. 

Flüssigkeitsglasthermometer mit einem Skalenwert von 

0,5 '"C innerfialb des Temeraturbereichs 
von -110 bis T 60 °C 

40,- 

20 

14.1.3.2 

von — 58 bis ! 110 "’C 

18,— 

■ 15 

14.1.3.3 

von -. 58 bis b 210 °C 

20,— 

16 

14.1.3.4 

von — 58 bis 1- 410"’C 

25 — 

17 

14.1.3.5 

Ermäßigte Gebühr bei Vorlage von mindestens 20 glei¬ 
chen Thermometern der vorgenannten Art, innerhalb des 
Temperaturbereichs 
von - 110 bis T 60 ""C 

30,— 

1 

1 

1 

18 

14.1.3.6 

von — 58 bis f llO^'C 

12 ,— 

13 

14.1.3.7 

von- 58 bis b 210 

15 — 

14 

14.1.3.8 

von — 58 bis b 410 

20,— 

16 

i 

14.1.4.1 ' 

Flüssigkeiisglasthermometer mit einem Skalenwert von 

0,2 bei einer Meßbereichsspanne 

von 100 ' C oder weniger 

20,— 

16 

14.1.4.2 

von mehr als 100 

i 30.— 

18 

14.1.4.3 

Ermäßigte Gebühr bei Vorlage von mindestens 20 glei¬ 
chen Thermometern der vorgenannten Art bei einer Meß- 
bereicbsspanne 

von 100 oder weniger 

15,— 

14 

14.1.4.4 

von mehr als 100 "’C 

25,— 

17 

14.1.4.5 

Ermäßigte Gebühr bei Vorlage von mindestens 50 glei¬ 
chen Thermometern der vorgenannten Art bei einer Meß¬ 
bereichs span ne 

von 100 C oder weniger 

i 

12— i 

1 

13 
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14.1.5T 

[hiissigkcriLsglastheriuomeler mit einem Skalenwert von 

0,1 'C b(‘i ('iner Meßbereichsspanne 
von 50 ''C. o(](‘r weniger 

20,-™- 

16 

14.1.5.2 

von nu'hi als 50 bis 100 

30,— 

18 

14.1.5.3 

von mehr als 100 ' C 

40,— 

20 

14.1.5.4 

Ermaß igle Gebühr bei Vorlage von mindestens 10 glei¬ 
chen Thonnometern der vorgenannten Art bei einer Meß- 
ber(vi chsspanne 

von 50 ' C oder weniger 

18,— 

15 

14.1.5.5 

von mc‘ii r a ] s 50 b i s 100 ^ C 

25 — 

17 

14.1.5.6 

von mehr als 100 

30 — 

18 

14.1.5.7 

Ermäßigte Gebühr bei Vorlage von mindestens 50 glei¬ 
chen Therrnoraeiern der vorgenannten Art bei einer Meß¬ 
bereich ssp an ne 

von 50 oder weniger 

15,— 

14 

14.1.5.8 

von ?n(‘hr als 50 bis 100 

20,— 

16 

14.1.6.1 

Flüssigkeitsglaslhermometer mit einem Skalenwert von 

0,05 ''C bei o .iner Meßbereichsspanne 
von 25 C oder weniger 

20 — 

16 

14.1.6.2 

von mehr als 25 bis 50 °C 

30,— 

18 

14.1.6.3 

von mehr als 50 

40,— 

20 

14.1.6.4 

Ermäßigte Gebühr bei Vorlage von mindestens 10 glei¬ 
chen Thermometern der vorgenannten Art bei einer Meß¬ 
be reichsspan ne 

von 25 'C oder weniger 

15 — 

14 

14.1.6.5 

von mehr als 25 bis 50 '^’C 

25,— 

17 

14.1.6.6 

von mehr als 50 

30.- 

18 

14.1.7.1 

Flüssigkeitsglasthcrmoineter mit einem Skalenwert von 
0,02 bei einer Meßbereichs spanne 

von 10 'C oder weniger 

25,— 

17 

14.1.7.2 

von mehr als 10 

1 

ö 

20 

14.1.7.3 

Ermäßigte Gebühr bei Vorlage von mindestens 10 glei¬ 
chen dherraometern der vorgenannten Art bei einer Meß¬ 
bereichsspan ne 

von 10 'XI oder weniger 

20,— 

16 

14.1.7.4 

von mehr als 10 

30,— 

18 

14.1.8.1 

Flüssigkeitsgldsthermomoter mit einem Skalenwert von 
0,01 ’C bei einer Meßbereichsspanne 

VOM 5 ''C oder weniger 

25 — 

17 

14.1.8.2 

von mehr als 5 

40,— 

20 

14.1.8.3 

Ermäßigte Gebühr bei Vorlage von mindestens 10 glei¬ 
chen Thermometern der vorgenannten Art bei einer Meß- 
b e re i chsspanne 

von 5 '"C oder weniger 

20,— 

16 

14.1.8.4 

von mehr als 5 "’C 

30.— 

18 

14.2.1.1 

B e c k 1 n a n 11 1 h e r ra o me t e r 

40,— 

20 

14.2.1.2 

bei Vorlage von mindestens 50 Beckmannthermometern 

35,— 

19 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebt 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

14.2.2.1 

Siedethermometer 

35,— 

19 

14.2.3.1 

Tiefseetimk ipplhennometer mit Hilfsthermometer 

60,— 

22 

14.2.4.1 

Aridere U m k ippthermometer 

nach Arbe 

its auf wand 

14.3.1.1 

Bei Thermometern mit Nebenskalen (z. B. in mbar) sind 
für jede Sküle die vorstehenden Gebühren zu berechnen. 

Zusalzgebühr für 

jeden beantragten zusätzlichen *) Prüfpunkt im Bereich 
von .")8 bis 1 210 

4,— 

7 

14.3.1.2 

utilerfuilb von —58 bis —110 ‘ C oder oberhalb von 

1 210 bis 1 eiO^C 

6,— 

9 

14.3.1.3 

unterhalb von —110 bis —210 °C oder oberhalb von 
i 610 bis ! 1 010 °C 

nach Arbe 

itsaufwand 

14.3.2,1 

jede Hilfsskale 

4,— 

7 

14.3.3.1 

teilweise eintauchend justierte Thermometer mit einer 
Eintauchtiefe bis 30 cm 

6,— 

9 

14.3.4.1 

teilweise eintauchend justierte Thermometer mit einer 
Eintauchtiefe von mehr als 30 cm und Winkelthermo- 
meter 

12,— 

13 

14.3.5.1 

Extremthermoineter 

5,— 

8 

14.3.6.1 

die Bestimmung der Abhängigkeit der Thermometeran- 
zeige vom äußeren und inneren Druck 

nach Arbe 

itsaufwand 

14.3.6.2 

die Druckprobe eines Tiefseeumkippthermometers mit 
geschlossenem Schutzrohr 

8,— 

11 

14.3.6.3 

die Bestimmung der Druckabhängigkeit der Anzeige 
eines Tiefseeumkippthermometers mit offenem Schutz¬ 
rohr 

40,— 

20 

14.4.1.1 

Anlragsgeinäße Ausstellung eines in den Eichvorschriften 
nicht vorgesehenen Eichscheins mit Fehlerverzeichnis 

für Flüssigkeitsglasthermometer, die an 3 Prüfpunkten 
geprüft werden 

6,— 

9 

14.4.1.2 

für Flüssigkeitsglasthermometer, die an 4 oder mehr 
Prüfpunkten geprüft werden 

8,— 

11 

14.4.2.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe¬ 
scheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4,— 

7 

14.4.3.1 

Anbringon einer Strichmarke 

0,50 

2 

14.4.3.2 

Anbringen einer fehlenden Aufschrift 

3,— 

6 

14.5.1.1 

Flüssigkeits-Federthermometer 

nach Arbe 

iitsaufwand 


•) Mit der Eichgebühr abgegoltene Anzahl n der Prüfpunkte, jedoch min- 
de.slon.s 3 Piüfpunkto 

bei Tliernioinotern mit den SkdJenwerten 0.01 bis 1 : 

n — 1 4- a 

Menbereichsspanne 

100 X Skalenwert 

bei Ttierrnoiiielein mit den Skalenwerten 2 oder 5 "'C ; 

ri ^ i + b 

M e ßbe r ei ch ss pa n ne 

100 

Die Werte u und b werden auf ganze Zahlen gerundet. 

Bei Tlieirnomeiorn mit Hilfsskale gelten diese Festlegungen für die Haupt- 
sküle. Jede Hilfsskale wird an einem Punkt geprüft. 
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Schliissel- 

zahl 

CI e g e n s t a n d 

Gebt 

Betrag 

dm‘ 

ihren 

Kennzahl 

14.6.1.1 

IMcil ini liediuin (lO^VoRh)-Platin-Thermoelemente (PtRh- 
Pl-TluMnioehnnente) der Genauigkeitsklasse 1 (Kl. 1) im 
T<Mni)(Mtitirrl)er(‘ich von Obis 4 1 100 

350,— 

34 

14.6.2.1 

Sonsl igc^ Tli(‘rinoeleinente der Kl. 1 

Grii ndgc'bülir 

140 — 

27 

14.6.2.2 

Ck'bühr j(' Prüfpunkt *) 

15,— 

14 

14.6.3.1 

PtR4i-Pt-Th(‘rmoelejnente der KL 2 ohne Schutz- oder Ein- 
Scd/rohr im Temperaturbereich von 0 bis + 1 300 

250,— 

21 

14.6.4.1 

Suii.s!)g{' rherrnoeleinente der Kl. 2 und Kl. 3 ohne Schutz¬ 
odor Einsalziohr und Mantelthermoelemente der KL 2 und 
Kl. 3 

Grutulg(J)üIir 

100,— 

25 

14.6.4.2 

G (' 1) ü h r i c 1^ r ü f pu n kt *) 

12 — 

13 

14.6.5.1 

Ziisai/()('l)ülir für die Prüfung 

(niK's llu'rmoolementes, das zwecks Prüfung aus einem 
Schiit/“ od e r Ei n s a t zroh r 

a 11 sg(' 1)a u t w e i den kann 

30.— 

18 

14.6.5.2 

nicht ausgcüiaut werden kann 

60,— 

22 

14.6.5.3 

eines TliermocJetnentes mit Ausgleichleitung 

35,— 

19 

14.6.6,1 

Aussiedlung eines Eichscheins für PtRh-Pt-Thermoele- 
inent(‘ mit Angabe des Prüfergebnisses von 100 zu 100 °C 

15,— 

14 

14.6.7.1 

AusstelJung eines Eichscheins für sonstige Thermoele- 
irnmtc' mit Angabe dc^s Prüfergebnisses 

Grundge^bühr 

5,— 

8 

14.6.7.2 

Gebühr je Prüfpunkt *) 

2.— 

5 

14.6.8.1 

Ausstcdlung edner Eich- oder Befundbescheinigung 

4 — 

7 

15.1.1.1 

15. Meßgeräte für die Heilkunde 

i 

Pcusonorrwaagfcn für eine Hoch st last 
bis 25 kg 

15,— 

14 

15.1.1.2 

über 25 bis 25)0 kg 

40,— 

20 

15.1.1.3 

über 250 kg 

60,— 

22 

15.1.2.1 

bei gleichzeiliger Vorlage von mindestens 30 Personen- 
i w aa g a n f ü r ei n e Höchs11 a st 
bis 25 kg 

7,— 

10 

15.1.2.2 

über 25 bis 250 kg 

20,— 

16 

15.1.2.3 

über 250 kg 

30,— 

18 

15.1.3.1 

Pc^derwaag ('11 als 11 and/ugfc h1 ei:waagcn zur Festste 1 hing 
d (‘ s (1(51) 11 rt s(j e w i c:h (:e s 

3,— 

6 


Air.licr bei. f’l'Rlv ['l. TliO!nK)e'lempi!len erfolgt die P.ai.fuj::;g innerhalb des 

V0 1 V'/ 0'1 (1 urK 1 s 1)('/.idi.s 1)ci 'I'?i(>i rnoc; 1 (m ric;ni.cn der K). 1 von 50 zu 60 ""C.’. bei 
■'lioi iiiot.leiTft'nlcn drn- Kl. 2 und Kl. 3 von 100 zu 100 C', rnirulestons jedodi 
!.ku 3 '.reiMjxuiiUit(uu 

Wribuc Ih i;i!<.' huruuMi lu.'.iittragt, ‘.veuden. 


i 
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Sdilüssel- 

zahl 

i 

Gegenstand 

Gebi 

1 Betrag i 

dm' 

Ihren 

Kennzahl 

15.2.1.1 

Medi/ini.sfhe Quecksilber-Glasthermometer 

'Therni 0111 der mit Maximumeinrichtung und einer Meß- j 
ber(‘ichss|)anrie von 

10 C oder weniger 

0,50 

2 

15.2.1.2 

mehr als 10 'C 

-™,80 

56 

15.2.1.3 

Thernion)('f(M ohne Maximumeinrichtung ' 

3,-» ^ 

6 

15.2.2.1 

l)('i Vorlage von mindestens 100 gleichen Thermometern 
mit Ma>;iimiirieinrichtung und einer Meßbereichsspanne 
von 

10 C o(l('r weniger 

i 

0,30 

1 

15.2.2.2 

mehr als 10 ’C 

: 0,50 

2 

15.2.2.3 

B(u Vorlage von mindestens 3 000 gleichen Thermo- 
md(u-n mit Maximumeinrichtung und einer Meßbreichs- 
spanne von 

10 C oder weniger 

1 

--,25 

55 

15.3.1.1 

Medi/,inisc 1 1 o h(cktroIhennometer 

mit les) ang(‘s( hIoss(\nem Temperaturfühler 

, nach Albe 

itsaufwand 

15.3.1.2 

mit austauscjibaren Ikmiperaturfühiern, bei denen Meß¬ 
umformer und ;\nzeigGeinrichtung eine Baueinheit bil¬ 
den, aiissclnOd’ßlich Prüfung der Temperaturfühler 

! 

nach Artae 

1 

itsaufwaiid 

15.3.1.3 

mit austaüsf’hliaren Temperaturfühlern, bei denen der 
Mc'ßumfonner als austauschbare Baueinheit ausgeführt 
ist, ausschlicßlicli Prüfung der Temperaturfühler 

! 

i 

nach Arbe 

! 

itsaufwand 

15.3.2.1 

Prüfung crirK^s austauschbaren Temperaturfühlers 

nach Arbeitsaufwand 

15.3.3.1 

Zusalzgcbühr für medizinische Elektrothermometer mit 
Ausgängcm für den Anschluß einer Zusatzeinrichtung 

i 

i 

nach Arbe 

1 

1 

itsaufwand 

15.4.1.1 

M(‘di/iiiischo Spritzen jeder Größe 

1,50 

4 

15.5.1.1 

ß 1 u t d 1 • u (. • k n) e ß g c * rate 

10,— ^ 

12 

15.5.1.2 

h(M gküchzeitiger Vorlage von mindestens 20 Blutdruck- 
mi'ßgeraten gleiriher Art 

7,— 

10 

15.5.1.3 

bei gleiciizeitigcr Vorlage von mindestens 200 Blut- 
dmckjiH'ßgf’räten gleicher Art 

5,— 

8 

15.6.1.1 

1 

Zdhmzahlkamniern 

Grundplatten 

7,— 

10 

15.6.1.2 

b('i Vorlage von mindestens 50 Grundplatten 

6,— 

9 

15.6.2.1 

J)('ckplat(.cn 

1,— 

3 

15.6.2.2 

])e] st<i[istis( her Prüfung von Deckplatten 

nach Arbe 

itsaufwand 

15.7.1.1 i 

Meßgeräte zui Bestimmung des Augcninnendruckes 
(roriometer) 

nuM-hanische und mechanisch-elektrischo Impressions¬ 
tonometer 

40,— 

20 

15.7.1.2 

bei VorliKp' von mindestens 12 gleichartiger Tono- 
me i.er 

30.— 

18 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebühren 

15.7.2.1 

mechanisch-optische Applanationstonometer 

50,— 

21 

15.7.2.2 

bei Vorlage von mindestens 12 gleichartiger Tono¬ 
meter 

35,— 

19 

15.7.3.1 

sonstige Meßgeräte zur Bestimmung des Augeninnen- 
druckes 

nach Arbei 

itsaufwand 

15.8.1.1 

Blutmischpipetten 

1,50 

4 

15.8.1.2 

bei Vorlage von mindestens 500 Blutmischpipetten glei¬ 
cher Art 

1 

3 

15.8.2.1 

Blutsenkungsrohre 

1,— 

3 

15.8.2.2 

bei Vorlage von mindestens 500 Blutsenkungsrohren 
gleicher Art 

0,50 

2 

15.9.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe- 
.scheinigung (ohne Fehler Verzeichnis) 

4,— 

7 

15.9.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen (ohne 
Markierungen) an Meßgeräten 

nach Arbe 

itsaufwand 

15.9.2.2 

Anbringen fehlender Markierungen, je Strichmarke 

0,50 

2 

16.1.1.1 

16. Druckmeßgeräte mit Ausnahme 
der Blutdruck- und Reifenluftdruckmeßgeräte 

Uberdruckmeßgeräte (Federmanometer) der Klassen 4,0, 
2,5 oder 1,6 für die Bezugstemperatur von 20 °C 

Anzeigegeräte mit einem Gehäusedurchmesser bis 100 mm 
und mit einem Skalenendwert 

bis 10 bar oder 1 MPa 

8 ,— 

11 

16.1.1.2 

über 10 bis 100 bar oder über 1 bis 10 MPa 

12 ,— 

13 

16.1.1.3 

über 100 bis 1 000 bar oder über 10 bis 100 MPa 

30,— 

18 

16.1.1.4 

über 1 000 bar oder über 100 MPa 

50,— 

21 

16.1.2.1 

Schreibgeräte oder Anzeigegeräte mit einem Gehäuse¬ 
durchmesser über 100 mm und einem Skalenendwert 

bis 10 bar oder 1 MPa 

20,— 

16 

16.1.2.2 

über 10 bis 100 bar oder über 1 bis 10 MPa 

35,— 

19 

16.1.2.3 

über 100 bis 1 000 bar oder über 10 bis 100 MPa 

60,— 

22 

16.1.2.4 

über 1 000 bar oder über 100 MPa 

100,— 

25 

16.1.3.1 

Übeidruckmeßgeräte (Federmanometer) der Klassen 1,0 
oder 0,6 für die Bezugstemperatur 20 ^C, Schreibgeräte 
oder Anzeigegeräte 

mit einem Meßwerk und mit einem Skalenendwert 

bis 10 bar oder 1 MPa 

40,— 

20 

16.1.3.2 

über 10 bis 100 bar oder über 1 bis 10 MPa 

50,— 

21 

16.1.3.3 

über 100 bis 1 000 bar oder über 10 bis 100 MPa 

70,— 

23 

16.1.3.4 

über 1 000 bar oder über 100 MPa 

120,— 

26 
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Seil] üssdl- 

•/cihl 

(1 e () e 11 .s (, d n d 

Ge.hi 

Betrag 

dm' 

jhren 

Kennzahl 

16.1.4.1 

1111 1 /wcu N4e8w('rken oder mit mehrfachern Zeigerum- 
und nii! eincun Skalonendwert 

]>is 10 ))ru' oder 1 MPa 

50,— 

21 

Hi. 1.4.2 

idx'r lObis 100 bar oder über Ibis 10 MPa 

70.— 

23 

16.1.4.3 i 

übcM 100 [)is 1 000 bar oder über 10 bis 100 MPa 

80,— 

24 

16.1.4.4 ! 

über 1 000 baj- oder über 100 MPa 

140,— 

27 

16.1.5.1 

übi'tdli uc kmeßgeräie (Federmanomeler) der Klassen 0,3, 

0,2 odc^r 0,1 liir die Bezugsiemperatiir 20 ”C 

mit ('in(>m Mc'ßwerk und mit einem Skalenendwert 

Ins 10 bar oder 1 MPa 

60,— 

21 

16.1.5.2 

' über 10 bis 100 bar oder über Ibis 10 MPa 

80,— 

24 

16.1.5.3 

übcM 1 00 bis 1 000 bar oder über 10 bis 100 MPa 

100,-- 

25 

16.1.5.4 

u])er 1 000 bar oder über 100 MPa 

150,— 

28 

16.1.6.1 

mit /,w(‘i Mob werken oder mit mehrfachem Zeigerum- 
laul und (üiiem Skalenendwert 

bis 10 bar oder 1 MPa 

70,— 

23 

16.1.6.2 

ülxn !0 l)is 100 bar oder über 1 bis 10 MPa 

o 

o 

i 

25 

16.1.6.3 

über 100 bis 1 000 bar oder über 10 bis 100 MPa 

120,™ 

26 

16.1.6.4 

Liber 1 000 bar oder über 100 MPa 

180,— 

29 

16.1.7.1 

AidragsgmnäfU^ Prülung von Überdruckmeßgeräten an 
znsäl/üc ium Prülpunkten, je Prüfpunkt 
bcü (üriL'i Grundgebühr bis 20,.- DM 

2 — 

5 

16.1.7.2 

hoi (üruvr ( ü iindgebülvr über 20,— bis 60,— DM 

5,— 

8 

16.1.7.3 

bei eimu' Grundgebühr über 60,— DM 

10 — 

12 

16.1.8.1 

Prüriing vcjn Überdruckineßgeräten für eine andere Be¬ 
zugs Imupt na lur eds 20 "C 

nach Arbe: 

itsaiifwand 

16.1.9.1 

Ziisai/L'inric tiiungeii an überdruckmeßgeräten 

An/,(!igegeral.e m it zusätzlicher Schreibeinrichtung 
})fM einer Grundgebühr bis 20,— DM 

10,— 

12 

16.1.9.2 

bei einer Grundgebühr über 20,— DM bis 60,— DM 

25,— 

17 

16.1.9.3 

bei einer Grundgebühr über 60,— DM 

50 — 

21 

16.1.9.4 

M a xi mal - odt^ r Mi n i mal druckanzeige 

12,— 

13 

16.1.9.5 

laurimessung 

15 — 

14 

16.1.9.6 

Fern- oder Grerizwertrneldung 

10 — 

12 

16.2.1.1 

Druck ineßgerate mit negativen Zahlenwerten (Feder¬ 
vakuummeter) 

nach Arbe 

ilsaufwand 

1 

16.2.2.1 

Dru( kmeßgerate mit positiven und negativen Zahlenwer¬ 
ten (Feder rn a n ovakiiii mnieter) 

nach Arbeitsaufwand 
[ 

16.3.1.1 

Barometer 

nach Arbeitsaufwand 

16.4.1.1 

Fl (iss igke i Isdruckmeßgeräte 

i 

nach Arbeitsaufwand 

16.5.1.1 

Kolbenmanometer einschließlich Gewichtssatz bis zu 

10 Platlengewichten und eines Kolbens 

300,— 

33 

16.5.1.2 

Prüfung eines zusätzlichen Kolbens 

120,— 

26 

16.5.1.3 

Prüfung eines zusätzlichen Plattengewichtes, je Ge¬ 
wi ch tsp lalle 

6,— 

9 




0 


Bundesgesetzblatt., vlcihrgang 1975, Teil I 


Schlüssoi- 

Ztihl 

C1 e g e n s 1 a n d 

Gebt 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

Ki.O.t.l 

Antragsgemäße Aussteiiung einer Eich- oder Befundbe¬ 
schei ni()ung (ohPcb 1 erverzeichnis) 

4,- 

7 

1(i.(>.2.1 

Prgätr/.imgfne Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

nach Arbe 

its auf wand 

17.1.1.1 

17. Meßgeräte für milch wirf Schaf tlidie Untersuchungen 

Prüfung und Eic:hiing, ohne Ausstellung eines Eichscheins, 

von 

B 11 (; y r< > r n {' t( ‘ rn fü i: Mi 1 ch 

1,50 

4 

17.1.1.2 

Biityronudern für Rahm oder Käse 

2,-- 

5 

17.1.2.1 

Vol!})i])oi l(ni lür Milch oder Amylalkohol 

1,20 

57 

17.1,3.1 

Meßhäirnen und, selbstiätigen Pipetten für Milch oder 
Ainylalkobol 

2,— 

5 

17.1.4.1 

Pipettiergeräten zur reihenniäßigen Abmessung von 
Milch oder Amylalkohol 

30,— 

18 

17.1.4.2 

Vorprüfung der Pipetten für Pipettiergeräte, je Pipette 

1,50 

4 

17.1.5.1 

Pipetten als Geräte zur butyrometrischen Fettbestim¬ 
mung, Vollpipetlen bei einem Volumen 
bis 0,5 ml 

1,— 

3 

17.1.5.2 

über 0,5 bis 50 ml 

2,— 

5 

17.1.5.3 

über 50 bis 250 ml 

3,— 

6 

17.1.5.4 

über 250 ml 

4,— 

7 

17.1.5.5 

Vol]})lpetten mit mehr als einer Marke, je weiterer 
Marke odei- weiterem Volumen 

0,50 

2 

17.1.6.1 

Meßsj)ritzen für Milch oder Rahm 

2,— 

5 

17.2.1.1 

Prüfung und Eichung, mit Ausstellung eines Eichscheins, 
von 

Butyrometern für Milch 

4,™ 

7 

17.2.2.1 

Voll [) ip e [len fur Mik;h oder Amy 1 alkohol 

4 — 

7 

17.2.3.1 

Meßhähnen und selbsttätigen Pipetten für Milch oder 
Amylalkohol 

4,—- i 

7 

17.2.4.1 

Pipeftiergoräten zur reihenmäßigen Abmessung von 
Milch oder Ainyj ulk ohol, einschließlich Vorprüfung der 
Pipetten 

100,— 1 

25 

17.2.5.1 

Pipetten als Geiäle zur butyrometrischen Fettbestim- 
murig, Voll{)ipeU;en bei einem Volumen 
bis 0,5 ml 

3,— 

6 

17.2.5.2 

über 0,5 bis 50 ml 

4,— 

7 

17.2.5.3 

über 50 bis 250 ml 

7,— 

10 

17.2.5.4 

über 250 ml 

10,— 

12 

17.2.5.5 

Vollpipetten mit mehr als einer Marke, je weiterer 
Marke oder weiterem Volumen 

1,50 

4 

17.2.6.1 

Meßsju il/('n für Milch oder Rahm 

4,— 

7 

17.3.1.1 

Antragsgemäße .Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4,— 

7 

17.3.2.1 

Anbringen fehlender Markierungen, je Strichmarke 

0,50 

2 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

‘ihren 

Kennzahl 

18.1.1.1 

18. Meßgeräte im Straßenverkehr 

Weg streck enzäh 1er mit Meßrad oder Meßraupe 

18 — 

15 

18.2.M 

Wogstrccken/.ähler an Kraftfahrzeugen 

20 — 

16 

18.2.2.1 

Fahr])reisanzoigcr an Kraftdroschken 

30,— 

18 

18.2.3.1 

Geschwindigkcritsmesser an Kraftfahrzeugen 

30,— 

18 

18.2.4.1 

Fahrtsclrreiber an Kraftfahrzeugen 

50,— 

21 

18.2.5.1 

Wo g d r e h z ah 1 f e s ts t e 11 e r 

20 — 

16 

18.3.1.1 

Radlastmesser 

50,— 

21 

18.3.2.1 

M(;ßgeräte zur Einstellung von Scheinwerfern an Kraft- 
fa hrzeugen 

nach Arbe: 

it sauf wand 

18.3.3.1 

B re m s v e r z ö g e r u ng s m eßge r äte 

20,— 

16 

18.3.4.1 

Meßgeräte zur Bestimmung der Motordrehfrequenzen 

25,— 

17 

18.3.5.1 

Meßgeräte zur Bestimmung der Geschwindigkeit vorbei¬ 
fahrender Fahrzeuge (Stoppuhren: siehe 19.1.1.1) 

180,— 

29 

18.3.6.1 

Roifenprofilmeßgcräte 

6,— 

9 

18.4.1.1 

Rci fon luftdruckmeßgeräte 

12.— 

13 

18.4.1.2 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 50 Reifen¬ 
luftdruckmeßgeräten gleicher Art 

6,— 

9 

18.4.1.3 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 200 Reifen- 
hifldruckmeßgeräten gleicher Art 

5,— 

8 

18.4.2.1 

Roifenluftdruckautomaten 

40.— 

20 

18.4.2.2 

bei gleichzeitiger Vorlage von mindestens 30 Reifen- 
luftdriickautomaten gleicher Art 

30,— 

18 

18.5.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4,— 

7 

18.5.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

nach Arbe; 

itsaulv/and 

18.5.2.2 

Erneuerung der Stempelung an den Verbindungsstellen 

1 der biegsamen Welle mit dem Antrieb oder mit dem Über¬ 
setzungsgetriebe sowie an der Anschlußieitung der Strom¬ 
versorgung bei Fahrpreisanzeigern mit elektrischem An¬ 
trieb des Uhrwerks oder des Schaltwerks 

3,— 

6 

19.1.1.1 

19. Zeitzähler 

Handstoppuhren 

15,— 

14 

19.1.1.2 

Stoppuhren mit elektromagnetischer Betätigungseinrich- 
tung 

20,— 

16 

19.1.2.1 

andere Zeitmeßgeräte 

nach Arbe 

itsaufwand 

19.2.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befundbe¬ 
scheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4 — 

7 
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Sdilüsscl- 

zahl 

G e q e n s t a n d 

Geb; 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

20.1.1.1 

20. Meßgeräte für Elektrizität 

Gloichstrojn-Amperestunden-Motorzähier oder Gleich- 
.siro]n-Wdtl.stundenzäh]cr mit Nenn- oder Grenzstromstär¬ 
ken 

bis 100 A 

18 — 

15 

20.1.1.2 

übvr 100 bis 1 000 A 

30 — 

18 

20.1.1.3 

über 1 000 bis 2 000 A 

50 — 

21 

20.1.1.4 

über 2 000 bis 3 000 A 

60,— 

22 

20.1.2.1 

Elc^ktroly l/ähler 

nach Arbei 

itsaufwand 


Einphasenweehselslromzähler (für Wirk- oder Blindver¬ 
brau di) 

5~ 

8 

20.2.1.2 

bei Vorlage von weniger als 30 Zählern gleicher elek¬ 
trischer Daten 

8 — 

li 

20.2.2.1 

Mehrphasenwcchselstromzähler (für Wirk-, Blind- oder 

S clie i n v(u'br 11 u ch) 

bis 1 000 V Nennspannung mit einem Nenn- oder Grenz- 
strom 

bIslOOA 

8 — 

11 

20.2.2.2 

über 100 A 

12,— 

13 

20.2.2.3 

bei Vorlage von weniger als 30 Zählern gleicher elek- 
trisclun Daten bis 1 000 V Nennspannung und einem 
Nenn- oder Grenzstrom 

bis 100 A 

12 — 

13 

20.2.2.4 

über 100 A 

15 — 

14 

20.2.2.5 

bei Vorlage von mehr als 100 Zahlern gleicher elektri¬ 
scher Daten bis 1 000 V Nennspannung und einem Nenn¬ 
oder Grenzstrom 

bis 100 A 

6 — 

9 

20.2.2.6 

über 100 A 

8 — 

11 

20.3.1.1 

Bei Eleklrizildtszählergruppen, die aus mehreren in ein 
gemeinsaTTics Gehäuse eingebauten vollständigen Einzel¬ 
zählern bestehen, ist die Gebühr für jeden Einzelzähler zu 
berechnen. Bei Elcktrizitätszählern mit Primärzählv/erk 
riclitei sich die Gebühr nach den sekundären Nenngrößen. 

M e ß w a n d 1 e r z ü h 1 e r 

E i n ph a se n z ähl e r 

12,™ 

13 

20.3.1.2 

Mehrphasenzühler 

18 — 

15 

20.4.1.1 

Zusatzeinrichlungen an Elektrizitätszählern 

Zusatzeinrichtung für die Anzeige der Höchstleistung 
(Maximum-Zähler) oder für die Anzeige des Überver¬ 
brauchs (Überverbrauchs- oder Spitzenzähler) 

6” 

9 

20.4.2.1 

Zusatzeinrichtung für Zwei- und Mehrtarife, je Tarif¬ 
einrichtung 

3™ 

6 

20.4.3.1 

Prüfung jeden zusätzlichen Prüfpunktes 

2 — 

5 
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Sdilüssel“ 

zahl 

G e g e n s 1: a n d 

Gebt 

Betrag 

dm‘ 

ihren 

Kennzahl 

1 

20.5.1.1 

Stromwandlor für eine höchste dauernd zulässige Be- 
[.riebsspanne ])is 3 600 V und primäre Nennstromstärken 
bis 500 A 

25,— 

17 

20.5.1.2 

über 500 bis 1 000 A 

35 — 

1 19 

20.5.1.3 

über 1 000 bis 3 000 A 

70 — 

i 23 

20.5.1.4 

über 3 000 bis 6 000 A 

' 180 — 

29 

20.5.1.5 

über GOGObLs lOOOOA 

300 — 

^ 33 

20.5,1,6 

Über 10 000 A 

500 — 

1 36 

20.5.2,1 

Die Gebühren gelten für die Richtigkeitsprüfung bei 

8 MeBpunkten. Bei Großbereichsstromwandlern ist die 
Gebühr nach der höchsten Prüfstromstärke zu berechnen. 

Zusatzgebühr für Stromwandler für eine höchste dauernd 
zu]ässige Betriebsspannung 
über 3 600 bis 36 000 V 

25,— 

17 

20.5.2.2 

Über 36 000 bis 125 000 V 

60 — 

1 22 

20.5.2.3 

über 125 000 bis 250 000 V 

1 150,— 

28 

20.5.2.4 

über 250 000 V 

400,— 

35 

20.5.3.1 

Zusatzgebühr für weitere Meßpunkte bei anderen Nenn- 
Übersetzungen, mehreren Meßkernen u. ä., je Prüfpunkt, 

, bei primären Nennstromstärken 
bis 500 A 

4,™ 

7 

20.5.3.2 

über 500 bis 1 000 A 

6,— 

9 

20.5.3.3 

über 1 000 bis 3 000 A 

12,— 

13 

20.5.3.4 

über 3 000 A 

20,— 

16 

20.5.4.1 

Wicklungsprüfung an Stromwandlern für eine höchste 

1 dauernd zulässige Betriebsspannung 
über 3 600 bis 36 000 V 

50,— 

21 

20.5.4.2 

über 36 000 bis 125 000 V 

80,— 

24 

20.5.4.3 

über 125 000 bis 250 000 V 

150,— 

28 

20.5.4.4 

über 250 000 V 

300,— 

33 

20.6.1.1 

Einphasenspannungswandlec mit primären Nennspannun¬ 
gen 

bis 3 000 V 

25,— 

17 

20.6.1.2 

über 3 000 bis 30 000 V 

80,— 

24 

20.6.1.3 

über 30 000 bis 110 000 V 

150,— 

28 

20.6.1.4 

über 110 000 bis 220 000 V 

300,— 

33 

20.6.1.5 

über 220 000 V 

700,— , 

38 

20.6.2.1 

Kapazitive Spannungswandler mit primären Nennspan¬ 
nungen 

bis 220 000 V 

600 — 

37 

20.6.2.2 

über 220 000 V 

1 000 — 

41 


Die Gebühren gelten für die Richtigkeitsprüfung bei 

4 Meßpunkten. Bei einpolig isolierten Spannungswandlern 
ist die verkettete Spannung zugrunde zu legen. 
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Gebühren 


Schlüssel¬ 

zahl 


e g e n s I a n 


d 


Betrag 

DM 


Kennzahl 


Zusatzgebühr für weitere Meßpunkte bei anderen Nenn- 
Übersetzungen, weiteren Meßwicklungen u. ä., je Prüf¬ 
punkt bei primären Nennspannungen 


20.6.3.1 

20.6.3.2 

20.6.3.3 


bis 3 000 V 

über 3 000 bis 110 000 V 
über nOOOO V 


5,— 

20 ,— 

50,— 


8 

16 

21 


20.6.4.1 

20.6.4.2 

20.6.4.3 

20.6.4.4 

20.6.4.5 


20.7.1.1 

20.7.2.1 


Wickiungs- und Windungsprüfung an Spannungswand¬ 
lern für (üne höchste dauernd zulässige Betriebsspannung 
bis 3 600 V 

über 3 600 bis 36 000 V 
über 36 000 bis 125 000 V 
üb(u- 125 000 bis 250 000 V 
über 250 000 V 

Bei Mehrphusen-Strom- und Spannungswandlern sind die 
Gebühren je Phase zu berechnen. 


10 ,— 

20 ,— 

50,— 

100 ,— 

200 ,— 


12 

16 

21 

25 


30 


Bei kombinierten Strom- und Spannungswandlern sind die 
Gebühren nach 20.5.1.1 bis 20.5.1.6, 20.5.3.1 bis 20.5.3.4, 
20.6.1.1 bis 20.6,1.5 und 20.6.3.1 bis 20.6.3.3 zu berechnen. 
Für die Prüfung der Isolierung dieser Wandler gilt 20.6.4.1 
bis 20.6.4.5. 

Antragsgemäße Ausstellung einer Eich- oder Befund¬ 
bescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 


4, 


7 


nach Arbeitsaufwand 


21.1.1.1 


2i. Schallpegelmesser 

Schal Ipegelmesser 


nach Arbeitsaufwand 


22. Wärmezähler 


22 . 1 . 1.1 


Whirmezähler 


nach Arbeitsaufwand 
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Zweiter Abschnitt 
Prüfungen von Normalgeräten 


Sddüssel- 

y.öh] 

G e g e n s 1 a n d 1 

Gebi 

Betrag ' 
DM 

i 

ihren 

Kennzahl 

31.1.1.1 

1. Längenmeßgeräte 

Maßslübe als Gebrauclisnormale 

mit einer Ckrsamtiänge mit oder ohne Einteilung i 

25,— 

17 

31.1.2.1 

tür jede weitere Gesamtlänge mit oder ohne Einteilung | 

12,— ; 

13 

31.2.1.1 

Meßbänder als Gebrauchsnormale ^ 

mit einer Gesamtlänge mit oder ohne Einteilung 

i 

60,— 1 

22 

31.2.2.1 

für jede wentere Gesamtlänge mit oder ohne Einteilung 

30,— 

18 

31.3.1.1 

Meßuhren als Gebrauchsnormale 

40,— 

20 

31.4.1.1 

Maschinen zur Herstellung von Einlegemaßen 

60,— 

22 

32.1.1.1 

2, Flächenmeßgeräte 

1 Normälflächen für die Prüfung von Flächenmeßmaschinen 
bis 55 dm“ Fläche 

15,— 

14 

32.1.1.2 

über 55 dm“ Fläche 

20,— , 

1 

16 

34.1.1.1 

4.—6. Meßgeräte zur Volumenmessung von Flüssigkeiten 

1 (einschließlich Wasser) 

j Flüssigkeitsmaße, Eichkolben und Meßgeräte als Ge¬ 
brauchsnormale mit einem Volumen 

bis 1 1 

iO,— 

12 

34.1.1.2 

über 1 bis 51 

18,— 

15 

34.1.1.3 

über 5 bis 50 1 

60,— i 

22 

34.1.1.4 

über 50 bis 500 1 

140— i 

27 

34.1.1.5 

über 500 1 

nach Arbeitsaufwand 

34.1.2.1 

Prüfung der Teilung an Eichkolben und Meßgefäßen, je 
Teilungsabschnitt 

0,50 

2 

34.2.1.1 

i Faßkubizierapparate (einschließlich zugehöriger und als ' 
Ersatz bereitgehaltener Schwimmer, Gegengewichte und i 
1 Schwimmerdrähte) mit einem Volumen 

bis 200 1 i 

180,— 

29 

34.2.1.2 

über 200 bis 1 000 1 

300,— 

33 

34.2.1.3 

1 über 1 000 1 

400,— 

35 

34.3.1.1 

Zählergerätschaften mit einem angegebenen größten Vo- 
1 lumcndurchfluß 
bis 50 1/min 

120,— 

26 

34.3.1.2 

1 über 50 1/min 

180,— 

29 

34.4.1.1 

R o h r p r ü f s c h 1 o i f e n 

nach Arbe 

itsaufwand 

1 
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Sdiliissol- 

zcihl 

Gegenstand 

Gebt 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

37.1.1.1 

7. Meßgeräte für Gas 

Normalgaszähler (Gebrauchsnormale) der Größen 
bis NB 15 

400,— 

35 

37.1.1.2 

über NB 15 bis NB 150 

600,— 

36 

37.1.1.3 

über NB 150 

nach Arbeitsaufwand 

37.1.2.1 

NormalgaszählGr (Kontrollnormale) 

nach Arbe. 

itsaufwand 

37.2.1.1 

Gasineßglocken mit einem Volumen 

bis 300 1 

150,— 

28 

37.2.1.2 

über 300 bis 6001 

200,— 

30 

37.2.1.3 

über 600 bis 1 000 1 

300,— 

33 

37.2.1.4 

über 1 000 1 

400,— 

35 

37.2.1.5 

Zusatz]iche Bestimmung der Skaleneinteilung 

120,— 

26 

37.3.1.1 

hinladi- und Mehrfachkolben (z. B. Kolbenwippen) 
je Kolben 

bei einem Kolbeninhalt von 50 1 

100,— 

25 

37.3.1.2 

bei einem Kolbeninhalt von 100 1 

150,— 

28 

38.1.1.1 

8. Gewichtslücke 

Gebrauchsnormale für Handelsgewichte 
bis 50 g 

1,50 

4 

38.1.1.2 

von 100 g bis 1 kg 

3 — 

6 

38.1.1.3 

von 2 bis 20 kg 

5,— 

8 

38.1.1.4 

von 50 kg 

10,— 

12 

38.1.2.1 

Kontrollnormale für Handels- und Präzisionsgewichte 
bis 50 g 

4 — 

7 

38.1.2.2 

von 100 g bis 1 kg 

6 — 

9 

38.1.2.3 

von 2 kg bis 20 kg 

12,— 

13 

38.1.2.4 

von 50 kg 

25,— 

17 

38.2.1.1 

Gebrauchsnormale für Präzisions- und Karatgewichte 
bis 50 g 

3 — 

6 

38.2.1.2 

von 100 g bis 1 kg 

5,— 

8 

38.2.1.3 

von 2 bis 20 kg 

10,— 

12 

38.2.1.4 

von 50 kg 

18.— 

15 

38.3.1.1 

Gebrauchsnormale für Feingewichte 

12,— 

13 

38.3.2.1 

Kontrollnormale für Feingewichte 

nach Arbe 

itsaufwand 

39.1.1.1 

9. ii. 10. Nichtselbsttätige und selbsttätige Waagen 

Waagen für die Prüfung von Gebrauchsnormalen für Han¬ 
delsgewichte und für eine Höchstlast 
bis 5 kg 

35 — 

19 

39.1.1.2 

über 5 kg bis 50 kg 

70,— 

23 

39.1.1.3 

über 50 kg bis 500 kg 

140,— 

27 

39.1.1.4 

über 500 kg 

1 nach Arbeitsaufwand 
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Sdilüssol- 

zahl 

(4 e g 0 n s t d n d 

1 Gebi 

Betrag 

dm' 

ihren 

Kennzahl 

39.1.2.1 

Waagoj] für die Prüfung von Gebrauchsnormalen für Prä- 
zisionsgcwichte und für eine Ilöchstlast 
bis 500 g 

1 

40,— 

20 

39.1.2.2 

über 500 g bis 5 kg 

70,— 

23 

39.1.2.3 

über 5 kg bis 50 kg 

120,— 

26 

39.1.2.4 

über 50 kg 

250,— 

31 

39.2.1.1 

Waagt'H für (Ji(' Prüfung von Gebrauchsnormalen für Fein- 
gciwichle 

300,— 

33 

39.3.1.1 

VVaag('n für (li(^ l^rüfiing von Kontrollnormalen 

nach Arb Gl 

1 

itsaufwand 

39.4.1,1 

/5p|)arü{:(' zur I'ic hung von Kranwaagen 

nach Arbe; 

itsaufv/and 

39.5.1.1 

Grywic'hlsgcn ülsc.hafieri zürn Prüfen von Waagen 

B1o(kg(‘wi(:hle, Roll gewichte, Schienenbündel sowie an- 
(!(n(' Noi infrlldslen (mit Ausnahme der Fahrzeuge) mit 

1 ('iiunn Gewi eilt 

l)is 500kg 

35 — 

19 

.39.5.1.2 

' ütxyr 500 bis 2 500 kg 

■ 40,— 

20 

39.5.1.3 

1 üben 2 500 kg 

! 50,— 

21 

39.5.1.4 

falls di(! Piühmg aufUngewöhnliche Vorbereitungen er- 
foKÜrrt 

nach Arbe; 

i tsaui Vv’ and 

39.5.2.1 

' IhelibsM[zeugc' folinc' Gowicbtstücke) als Normallast 
bis 25 000 kg 

140,— 

27 

39.5.2.2 

i üher 25 000 kg 

200,— 

30 

39.6.1.1 

1 Piülci(‘r ziiiTi Prüfern von Eiersortiermaschinen, je Stück 

3,- 

6 

41.1.1.1 

11. Meügeräte zur Bewertung von Getreide 

1 Getreideprober (einschließlich Waage, Gewichte und Leh¬ 
ren) als GebrauchsDorrnalgeräte 
j Vj(ni;elliter])rober j 

250,— 

31 

41.1.2.1 

Literprober 

250,— 

31 

41.1.3.1 

Zw a n z i g 1 i terp roher 

1 200,— 

42 

41.2.1.1 

Normal gerate zur Bestimmung des Feuchtegehaltes von 
Getreide (eiiisddießlich Waagen, Gewichte, Schroter, 
Priifsiebe und Maße) 

400,— 

35 

42.1.1.1 

12. Volumenmeßgeräte für Laboratoriumszwecke 

Vol umenmeßgerate als Gebrauchsnorrnale, 

mit bis zu zwei Marken und mit einem Volumen 

bis 0,5 ml 

4,— 

7 

42.1.1.2 

über 0,5 bis 50 ml 

6,— 

11 

42.1.1.3 

über 50 bis 250 ml 

12 ,— 

13 

42.1.1.4 

über 250 bis 1 000 ml 

18,— 

15 

42.1.1.5 

über 1 1 

25,— 

17 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebt 

! 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

42.1.2.1 

mit mehr als zwei Marken und mit einem Volumen 
bis 0,5 ml 

6.- 

9 

42.1.2.2 

über 0,5 bis 50 ml 

10.— 

12 

42.1.2.3 

über 50 bis 250 ml 

15,— 

14 

42.1.2.4 

über 250 bis 1 000 ml 

20.— 

16 

42.1.2.5 

über 1 1 

30,— 

18 

43.1.1.1 

13. Dichtemeßgeräte 

Dichtemeßgeräte als Gebrauchsnormale 

35,— 

19 

44.1.1.1 

14. Temperaturmefigeräte 

Thermometer als Gebrauchsnormale mit Angabe der re¬ 
duzierten Korrektion, je Prüfpunkt in dem Temperatur¬ 
bereich 

von — 110 bis — 60 

18.— 

15 

44.1.1.2 

von — 60 bis — 5 °C 

12,— 

13 

44.1.1.3 

von — 5 bis + 210 

8,— 

11 

44.1.1.4 

von + 210 bis + 410 °C 

12,— 

13 

44.1.1.5 

von + 410 bis -f 610 

15 — 

14 

44.1.1.6 

in den Temperaturbereichen unterhalb von —110 
oder oberhalb von + 610 °C 

nach Arbei 

1 

itsaufwand 

45.1.1.1 

15. Meßgeräte für die Heilkunde 

Gebrauchsnormale zum Prüfen von medizinischen Sprit¬ 
zen 

6,— 

9 

45.2.1.1 

Normale für Blutdruckmeßgeräte (Kolbenmanometer) ein¬ 
schließlich Kolben und Gewichtssatz 

180,- 

29 

45.3.1.1 

Sonstige Normale für medizinische Meßgeräte (soweit sie 
nicht bereits unter anderen Schlüsselzahlen erfaßt sind) 

nach Arbe] 

itsaufwand 

46.1.1.1 

16. Druckmeßgeräte 

Kolbenmanometer einschließlich Kolben und Gewichts¬ 
satz 

als Normalgeräte 

600,— 

37 

46.1.2.1 

als Prüfungshilfsmittel 

300,— 

33 

46.2.1.1 

Sonstige Druckmeßgeräte 

nach Arbe 

itsaufwand 

47.1.1.1 

17. Meßgeräte für milchwirtschaftliche Untersuchungen 

Gebrauchsnormale für milchwirtschaftliche Untersuchun¬ 
gen (soweit sie nicht bereits unter anderen Schlüssel¬ 
zahlen erfaßt sind) 

nach Arbe 

itsaufwand 
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Schlüssol- 

zalil 

G e g e n .s t a n d 

Gebi 

Betrag 

dm“ 

Ihren 

Kennzahl 

48.1.1.1 

18. Meßgeräte im Straßenverkehr 

D relif rcuju c. u / riic^ ßgeräte 

Stichdreh/,äfihrr 

40,—- 

19 

48.1.2.1 

Meßgeräte nach dem Wi rbel ström- oder dem Flieh- 




pendelsyslom 

50,— 

20 

48.2.1,1 

Rollenprüfslände 

200,— 

30 

48.3.1.1 

N(jrm u 1 lü r R c \ 1 n 1 u fId riickmoßgeräte 

100 — 

25 

48.4.1.1 

Sonstige Norniale für Meßgeräte im Straßenverkehr (so- 
woil sie niclit bereits unter anderen Schlüsselzahlen erfaßt 
sind) 

nach Arbe: 

itsaufwand 

49,1.1.1 

19. Zeitmeßgeräte 

Nornicih^ /um Prüfen von Zeitmeßgeräten 

1 

nach Arbei 

i 

itsaufwand 

50.1.1.1 

20. Meßgeräte für Elektrizität 

Vergleich SS tromwandler mit primären Nennstromstärken 

bis 500 A 

100,— 

25 

50.1.1.2 

über 500 bis 1 000 A 

150 — 

28 

50.1.1.3 

über 1 000 bis 3 000 A 

250,— 

31 

50.1.1.4 

über 3 000 bis 6 000 A 

500,— 

36 

50.1.1.5 

über 6 000 bis 10 000 A 

700 — 

38 

50.1.1.6 

über 10 000 bis 20 000 A 

1 000,— 

41 

50.1.1.7 

über 20 000 A 

nach Arbeitsaufwand 

50.1.2.1 

Die Gebühren gelten für die Richtigkeitsprüfung bei 

5 Meßpunkten und die Prüfungen zum Schutz der Meß¬ 
einrichtungen mit 2 000 V. Bei Großbereichwandlern ist 
die Gebühr nach der höchsten Prüfstromstärke zu berech¬ 
nen. 

Prüfiinci der Isolierung der Primärwicklung der vorge¬ 
nannten St rom Wandler mit einer Prüfspannung 

bis 10 000 V 

35,— 

19 

50.1.2.2 

über 10 000 bis 100 000 V 

60,— 

22 

50.1.2.3 

über 100 000 bis 250 000 V 

150,— 

28 

50.1.2.4 

über 250 000 V 

300,— 

33 

50.1.3.1 

Zusat/gebühr für die antragsgemäße Prüfung bei anderen 
Nen nüberse i.zungen, Nennfrequenzen, Belastimgsfällen 
u. ä., je Prüfpunkt, mit primären Nennstromstärken 

bis 500 A 

6 — 

9 

50.1.3.2 

üljer 500 bis 4 000 A 

18,— 

15 

50.1.3,3 

über 4 000 A 

60,— 

22 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Cu e g e n s 1; a n d 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

50.2.1 J 

Veergleichss})crnnungswand 1er mit primären Nennspannun- 
gern 

bis 500 V 

70,— 

23 , 

50.2.1.2 

über 500 bis 1 000 V 

120,— 

26 

50.2.1.3 

Übel' 1 000 bis 35 000 V 

200 — 

30 

50.2.1.4 

über 35 000 bis 120 000 V 

350,— 

34 

50.2.1.5 

ü ber 120 000 bis 220 000 V 

600,™ 

37 

50.2.1.6 

über 220 000 bis 400 000 V 

1 000,— 

41 

50.2.1.7 

Über 400 000 V 

nach Arbeitsaufwand 

50.2.2.1 

Die Gebühren gelten für die Richtigkeitsprüfung bei 

5 Meßpunkten; sie schließen die Prüfungen zum Schutz 
der Meßeinrichtungen mit 2 000 V und dem l,2fachen der 
h(*)(:hsten primären Meßspannung ein. Für Wandler mit 
MV3 Nennspannungen ist bei der Gebühr die verkettete 
Spannung zugrunde zu legen. 

Prüfung der Isolierung der Primärwicklung mit Prüf¬ 
spannungen 

bis 10 000 V 

25,— 

17 

50.2.2.2 

über 10 000 bis 100 000 V 

60,— 

22 

50.2.2.3 

Über 100 000 bis 250 000 V 

120,— 

26 

50.2.2.4 

über 250 000 V 

250,— 

31 

50.2.3.1 

Zusatzgebühr für die antragsgemäßen Prüfungen bei ande¬ 
ren Nenn Übersetzungen, Nennfrequenzen, Belastungs¬ 
fällen u. ä., je Prüfpunkt, mit primären Nennspannungen 

bis 500 V 

6,— 

9 

.50.2.3.2 

Über 500 bis 35 000 V 

18,— 

15 

50.2.3.3 

Über 35 000 V 

60,— 

22 

50.3.1.1 

Ef f ek i i v w er t sp a n nu n g s nie ßg e r ä te oder elektrostatische 
Spannungsmesser mit einem Meßbereich 

bis 1 000 V 

120,— 

26 

50.3.1.2 

über 1 000 bis 10 000 V 

140,— 

27 

50.3.1.3 

über 10 000 V 

nach Arbeitsaufwand 

50.3.2.1 

Zusätzliche Gebühr für weitere Prüfpunkte außerhalb der 
Grundprüfung je 3 Prüf punkte aufwärts und abwärts, 

je Prüfpunkt 

10,— 

12 

50.3.2.2 

je Meßfrequenz 

50,— 

21 

50.3.3.1 

für weitere Meßbereiche 

je Prüfpunkt 

10,— 

12 

50.3.3.2 

je Meßfrequenz 

50,— 

21 

50.4.1.1 

Gleichstrom widerstandsnormale (Einzel- Strommeß- und 
Präzi sions wi derstände) 

140,— 

27 

50.4.2.1 

Zusätzliche Gebühr 

für jede Einzelmessung bei 20 ' C unter geringstmög¬ 
licher Eigenerwärmung 

in ruhender Luft 

18,— 

15 

50.4.2.2 

in einem Thermostaten 

1 

O 

CO 

18 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebühren 

Kennzahl 


für jede Girr/elrnes.sung bei bestimmten Stromstärken 



50,4.3.1 

bis 200 A 

30 — 

18 

50.4.3.2 

über 200 bis 1 000 A 

60,— 

22 

50.4.3.3 

über 1 000 bis 3 000 A 

100,— 

25 

50.4.3.4 

Über 3 000 A 

nach Arbeitsaufwand 

I 

50.5.1.1 

Gleichslrom-Normalgeräte (Stufenmeßwiderstände, Kom¬ 
pensatoren, Teiler und sonstige Widerstandskombinatio- 




nen) 

200 — 

30 


Zusätzliche Gebühr 



50.5.2.1 

für jede Einzelmessung bei 20 unter geringstmög¬ 

licher Eigenerwärmung in ruhender Luft 

18,— 

15 


für jede Einzelmessung bei bestimmten Stromstärken 

1 


50.5.3.1 

bis 200 A 

30,— 

18 

.50.5.3.2 

über 200 A 

nach Arbeitsaufwand 


für jede Einzeimessiing bei bestimmten Spannungen 



50.5.4.1 

bis 500 V 

30 — 

18 

50.5.4.2 

über 500 bis 1 000 V 

40 — 

20 

50.5.4.3 

über 1 000 bis 1 500 V 

50— 1 

21 

50.5.4.4 

über 1 500 V 

nach Arbeitsaufwand 


21. Schallpegelraesser I 



51.1.1.1 

Normale für Schallpegelmesser 

nach Arbeitsaufwand 


22. Wärmezähler 



52.1.1.1 

1 

Normale für Wärmezähler j 

1 

1 nach Arbeitsaufwand 

1 
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Dritter Abschnitt 


Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen auf Grund von Eichvorschriften 


Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebühren 

Kennzahl 


Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen 




Gonehniigangen oder Ausnahmegenehmigungen auf 
Grund von Einzel Vorschriften der Eichordniing oder von 
ö f 1 (J ('r(m Ei c; 1 1 vo rsch riften 



61.1,1.1 

für Genehmigungen oder Ausnahmegenehmigungen 
kleinerem Umfangs 

50,— 

21 

61.1.1.2 

für Genehmigungen oder Ausnahmegenehmigungen 
größeren Umfangs 

1 

nach Arbeitsaufwand 
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Vierter Abschnitt 

Anerkennung von Prüfstellen, Sadikundeprüfung und Bestellung 


Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Geb 

Betrag 

DM 

(ihren 

Kennzahl 

71.1.1.1 

1. Anerkennung von Prüfstellen 

Staatliche Anerkennung von Prüfstellen für Meßgeräte 
für Elektrizität 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Zählern oder Wand¬ 
lern und mit einem voraussichtlichen Prüfumfang 

von 10 000 Meßgeräten oder weniger im Jahr 

1 000 — 

41 

71.1.1.2 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Meßgeräten im Jahr 

2 000 — 

49 

71,1.1.3 

von mehr als v30 000 Meßgeräten im Jahr 

3 000 — 

52 

71.1.2.1 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Zählern und Wand¬ 
lern und mit einem Prüfumfang 

von 10 000 Meßgeräten oder weniger im Jahr 

2 000,-^ 

49 

71.1.2.2 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Meßgeräten im Jahr 

3 000,— 

52 

71.1.2.3 

von mehr als 30 000 Meßgeräten im Jahr 

4 000 — 

53 

71.2.1.1 

für Meßgeräte für Gas 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Balgengaszählern 
der Größen NB 20 bzw. G 25 oder weniger und mit 
einem voraussichtlichen Prüfumfang 

von 10 000 Meßgeräten oder weniger im Jahr 

1 000,— 

41 

71.2.1.2 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Meßgeräten im Jahr 

1 500,— 

45 

71.2.1.3 

von mehr als 30 000 Meßgeräten im Jahr 

2 000— 

49 

71.2.2.1 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Balgengaszählern 
und anderen Gaszählern und mit einem voraussicht¬ 
lichen Prüfumfang 

von 10 000 Meßgeräten oder weniger im Jahr 

1 

1 

2 000,— 

49 

71.2.2.2 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Meßgeräten im Jahr 

2 500,— 

51 

71.2.2.3 

von mehr als 30 000 Meßgeräten im Jahr 

3 000,— 

52 

71.2.3.1 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Mengenumwertern, 
Gaskalorimetern oder anderen zusätzlichen Meßgeräten 

mit kleinem Prüfumfang 

I 000,— 

41 

71.2.3.2 

mit großem Prüfumfang 

3 000,— 

52 

71.3.1.1 

für Meßgeräte für Wasser 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Kaltwasserzählern 

1 der Größen NB 30 oder weniger und mit einem voraus- 

1 sichtlichen Prüfumfang 

von 10 000 Meßgeräten oder weniger im Jahr 

1 000,— 

41 

71.3.1.2 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Meßgeräten im Jahr 

1 500,— 

45 

71.3.1.3 

von mehr als 30 000 Meßgeräten im Jahr 

2 000,— 

49 

71.3.2.1 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Hauswasserzählern 
und Großwasserzählern für Kaltwasser und mit einem 
voraussichtlichen Prüfumfang 

von 10 000 Meßgeräten oder weniger im Jahr 

2 000,— 

49 

71.3.2.2 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Meßgeräten im Jahr 

2 500,— 

51 

71.3.2.3 

von mehr als ,30 000 Meßgeräten im Jahr 

3 000-- 

52 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

dm' 

ihren 

Kennzahl 

71.3.3.1 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Kaltwasser- und 
anderen Wasserzählern und mit einem voraussicht¬ 
lichen Prüfumfang 

von 10 000 Meßgeräten oder weniger im Jahr 

2 500,— 

51 

71.3.3.2 

von mehr als 10 000 Meßgeräten im Jahr 

3 000,— 

52 

71.4.1.1 

für Meßgeräte für Wärme 

mit Befugnis zur Beglaubigung von Wärmezählern und 
mit einem voraussichtlichen Prüfumfang 

von 5 000 Wärraezählern oder weniger im Jahr 

3 000,— 

52 

71.4.1.2 

von mehr als 5 000 Wärmezählern im Jahr 

4 000,— 

53 

71.5.1.1 

Nachtragsanerkennung einer Erweiterung der meßtech¬ 
nischen Befugnisse oder einer sonstigen Änderung einer 
staatlich anerkannten Prüfstelle 

für Elektrizitäts- oder Wärmemeßgeräte 

bei wesentlicher Erweiterung oder Änderung 

1 000,— 

41 

71.5.1.2 

bei geringerer Erweiterung oder Änderung 

500,— 

36 

71.5.2.1 

für Gas“ oder Wassermeßgeräte 

bei wesentlicher Erweiterung oder Änderung 

500,— 

36 

71.5.2.2 

bei geringerer Erweiterung oder Änderung 

250,— 

31 

71.6.1.1 

Unbedeutende Änderungen sind nicht zu berechnen. 

Umwandlung einer bestehenden Außenprüfstelle für Meß¬ 
geräte für Elektrizität 

in eine Nebenprüfstelle 

500,— 

36 

71.6.1.2 

in eine Hauptprüfstelle 

o 

o 

o 

'1 

41 

71.6.2.1 

Umwandlung einer bestehenden Hauptprüfstelle in eine 
Nebenstelle oder Außenprüfstelle für Meßgeräte für 
Elektrizität 

500,— 

36 

71.7.1.1 

Verleihung der Befugnisse zur regelmäßigen Beglaubi¬ 
gung fremder Elektrizitätszähler durch anerkannte Neben¬ 
oder Außenprüfstellen, je fremdes Versorgungsunterneh¬ 
men 

200,— 

30 

72.1.1.1 

2. Sachkundeprüfung und Bestellung 

Leiter oder stellvertretender Leiter von staatlich an¬ 
erkannten Prüfstellen 

Prüfung der Sachkunde 

150,— 

28 

72.1.2.1 

öffentliche Bestellung 

60,— 

22 

72.2.1.1 

Wäger an öffentlichen Waagen 

Prüfung der Sachkunde 

60,— 

22 

72.2.2.1 

öffentliche Bestellung 

30,— 

18 
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Fünfter Abschnitt 
Überwachungsmaßnahmen 


SclUüsscl- 

zah! 

C.J c q e n s t ci n d 

Gebi 

Betraq 

DM 

thren 

Kenn/dhl 

i 

1 

81,1.1.1 

1. Überwachung der Füllmengen von Erzeugnissen 

S1 teil proben Prüfungen zur Überwachung der Füllmenge 
von Fertig])ackungen, Arzneimittelpackungen, sonstigen 
Packungen und formbe.ständigen Einwegbehältnissen, die 
mit oder ohne Meßgeräte abgefüllt wurden, sowie des 
Gewichts unverpackter Backwaren, sofern nicht die 
Schlüssel/ahlen 81.2.1.1 bis 81.2.2.3 anzuwenden sind 

bei bis 2 an (ünein Betriebsort und Arbeitstag geprüften 
Losen 

bei vernachlässigbarer Taraslreuung und bei einem 
Umfang der Stichprobe 

1>is 32 Packungen, je Los 

60,— 

22 

81.1.1.2 

iiber 32 bis 80 Packungen, je Los 

80,— 

24 

81.1.1.3 

über 80 Packungen, je Los, 

120,— 

26 

81.1.1.4 

ijei Berücksichligung jedes Taraeinzelwertes und bei 
oincitn verniinderten Umfang der Stichprobe 

von 8 Packungen, je Los 

60,— 

22 

8I.1.1..5 

von 13 Packiirigen, je Los 

80,— 

24 

81.1.1.6 

von 20 Packungen, je Los 

120 — 

26 

81.1.1.7 

bei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem Umfang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

120,— 

26 

81.1.1.8 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

180,— 

29 

81.1.1.9 

1 über 80 Packungen, je Los 

! 

250,— 

31 

81.1.2.1 

bei mehr als 2 bis 5 an einem Betriebsort und Arbeits¬ 
tag geprüften Losen 

bei verndchlässigbarer Tarastreuung und bei einem 
Umfang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

50,— 

21 

81.1.2.2 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

70,— 

23 

81.1.2.3 

über 80 Packungen, je Los 

100,— 

25 

81.1.2.4 

i)ei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem verminderten Umfang der Stichprobe 

von 8 Packungen, je Los 

50,— 

21 

81.1.2.5 

von 13 Packungen, je Los 

70,~ 

23 

81.1.2.6 

von 20 Packungen, je Los 

100,— 

25 

81.1.2.7 

hei Berüeksjclitigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem Unifang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

100,— 

25 

81.1.2.8 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

150 — 

28 

81.1.2.9 

über 80 Packungen, je Los 

200,— 

30 
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Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

dm' 

ihren 

Kennzahl 

81.1.3.1 

bei mehr als 5 bis 10 an einem Betriebsort und Arbeits¬ 
tag geprüften Losen 

bei vernachlässigbarer Tarastreuung und 
bei einem Umfang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

40,— 

20 

81.1.3.2 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

60,— 

22 

81.1.3.3 

über 80 Packungen, je Los 

80,— 

24 

81.1.3.4 

bei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem verminderten Umfang der Stichprobe 

von 8 Packungen, je Los 

40,- 

20 

81.1.3.5 

von 13 Packungen, je Los 

60,— 

22 

81.1.3.6 

von 20 Packungen, je Los 

80,— 

24 

81.1.3.7 

bei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem Umfang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

80,— 

24 

81.1.3.8 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

140,— , 

27 

81.1.3.9 

über 80 Packungen, je Los 

180,— 

29 

81.1.4.1 

bei mehr als 10 bis 15 an einem Betriebsort und Arbeits¬ 
tag geprüften Losen 

bei vernachlässigbarer Tarastreuung und bei einem 
Umfang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

35,— 

19 

81.1.4.2 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

50,— 

21 

81.1.4.3 

über 80 Packungen, je Los 

70,— 

23 

81.1.4.4 

bei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem verminderten Umfang der Stichprobe 

von 8 Packungen, je Los 

35,— 

19 

81.1.4.5 

von 13 Packungen, je Los 

50,— 

21 

81.1.4.6 

] 

von 20 Packungen, je Los 

70,— 

23 

81.1.4.7 

bei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem Umfang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

70,— 

23 

81.1.4.8 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

120,— 

26 

81.1.4.9 

über 80 Packungen, je Los 

150,— 

28 

81.1.5.1 

bei mehr als 15 an einem Betriebsort und Arbeitstag 
geprüften Losen 

bei vernachlässigbarer Tarastreuung und bei einem 
Umfang der Stichprobe 

bis 32 Packungen, je Los 

30,— 

18 

81.1.5.2 

über 32 bis 80 Packungen, je Los 

40,— 

20 

81.1.5.3 

über 80 Packungen, je Los 

' 60,— 

22 

81.1.5.4 

bei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem verminderten Umfang der Stichprobe 

von 8 Packungen, je Los 

1 

30,— 

18 

81.1.5.5 

von 13 Packungen, je Los 

40,— 

20 

81.1.5.6 

von 20 Packungen, je Los 

60,— 

22 
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Sdilüssel- 

7.ahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ähren 

Kennzahl 

81.1.5.7 

bei Berücksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei 
einem Umfang der Stichprobe 
bis 32 Packungen, je Los 

60,-» 

22 

81.1.5.8 

über 32 bis 80 Packungen, je Los ' 

100,— 

25 

81.1.5.9 

über 80 Packungen, je Los 

140,-- 

27 

81.2.1.1 

Vüllprüfungen zur Überwachung der Füllmenge der vor¬ 
genannten Packungen oder des Gewichts unverpackter 
Backwaren sind je nach der Anzahl der geprüften Waren 
und der Gesamtzahl der Prüfungen an einem Betriebsort | 
nach den Gebührensätzen der Schlüsselzahlen 81.1.1.1 bis 
81.1.5.9 zu berechnen. Dieses gilt nicht für Vollprüfungen 
nach den Schlüsselzahlen 81.2.1.1 bis 81.2.2.3. 

Vollprülüngon zur Überwachung des Gewichts unver¬ 
packter Backwaren, die vom Hersteller in seinem Einzel¬ 
handel verkauft werden, und zur Überwachung der Füll¬ 
menge von Packungen, die im Einzelhandel von Hand für 
den eigenen Verkauf hergcstellt werden 

bei bis 2 an einem Betriebsort geprüften Warenarten 
bis 25 Waren, je Vollprüfung 

20,— 

1 

1 

81.2.1.2 

über 25 bis 50 Waren, je Vollprüfung 

35,— 

19 

81.2.1.3 

über 50 Waren, je Vollprüfung 

! 50,— 

■ 21 

81.2.2.1 

bei über 2 an einem Betriebsort geprüften Warenarten 
bis 25 Waren, je Vollprüfung 

1 15,— 

1 

1 

81.2.2.2 

über 25 bis 50 Waren, je Vollprüfung 

' 25,— 

17 

81.2.2.3 

über 50 Waren, je Vollprüfung 

35.— 

* 19 

81.3.1.1 

Falls im Einzelhandel mehr als 100 unverpackte Back¬ 
waren oder selbst abgefüllte Packungen einer Warenart 
! angetroffen werden, sind die durchgeführten Stichproben¬ 
prüfungen je nach Anzahl der geprüften Waren und der 
Gesamizahl der Prüfungen an einem Betriebsort nach den 

1 Gebührensätzen der Schlüsselzahlen 81.1.1.1 bis 81.1.5.9 
zu berechnen. 

Zusätzliche Gebühren 

für die Bestimmung der Dichte des Füllgutes 
in einfachen Fällen am Betriebsort 

j 

30,— 

18 

81.3.1.2 

in schwierigen Prüfungen 

nach Arbeitsaufwand 

81.3.2.1 

für die Bestimmung des Abtropfgewichtes 

20,— 

1 16 

81.4.1.1 

Vorprüfung der Nennfüllmenge abgefüllter Flaschen als 
Maßbehältnisse in Betrieben 

mit bis 20 Füllstellen 

30,— 

^ 18 

81.4.1.2 

mit mehr als 20 bis 50 Füllstellen 

50,— 

21 

81.4.1.3 

mit mehr als 50 bis 100 Füllstellen 

80,— 

24 

81.4.1.4 

mit mehr als 100 Füllstellen 

100,— 

25 

81.5.1.1 

Überprüfung abgemessener Längen der Rollen von Dach¬ 
pappe, Homogen- oder Schichtfolien aus Kunststoff, Me¬ 
tall oder Papier sowie der Verkaufseinheiten von Draht¬ 
geflecht oder Drahtgewebe oder von Bändern oder Litzen, 
je Warenart 

! 

1 40,— 

1 

j 

20 
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Schlüssel- ! 
/aid. 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

81.6.1.1 

üb('rprüfung des Volumens von zum einmaligen Gebrauch 
bestimmtem medizinischen Pipetten mit nicht mehr als 
100 Mikrobter sowie von medizinischen Spritzen, je Ge¬ 
ra Lear t 

60,— 

22 

81.7.1.1 

Überprüfung des Gewichts oder Volumens von Packun¬ 
gen mit Torf oder Blumenerde oder der Längen von Ver- 
kaufselnhoitcn von Drahtgeflecht oder Drahtgewebe oder 
von Bändern oder Litzen, die nicht mit Meßgeräten ge- 
mosseii werden, je Warenart 

40,— 

20 

81.8.1.1 

Überprüfung des Füllvolumens von Schankgefäßen in 
Hersteller- oder Einfuhrbetrieben bei einem gesamten 
Prüfu mfang 

bis 20 Schankgefäßen 

20,— 

16 

81.8.1.2 

über 20 bis 100 Schankgefäßen 

60,— 

22 

81.8.1.3 

ülnrr 100 Schankgefäßen 

120,— 

26 

81.9.1.1 

Überprüfung des Volumens von Flaschen als Maßbehält¬ 
nisse in Flersteller- und Einfuhrbetrieben 

bei bis 2 an einem Betriebsort und Arbeitstag geprüften 
Losen, je Los 

180,— 

29 

81.9.1.2 

bei über 2 bis 5 an einem Betriebsort und Arbeitstag 
geprüften Losen, je Los 

150,— 

28 

81.9.1.3 

bei über 5 an einem Betriebsort und Arbeitstag geprüf¬ 
ten Losen, je Lo.s 

120,— 

26 

81.9.2.1 

Überprüfung des Volumens von Flaschen als Maßbehält¬ 
nisse in Abfüllbetrieben 

nach Arbe] 

itsciufwand 

82.1.1.1 

2. Aufsicht über staatlich anerkannte Prüfstellen 

Bei staatlich anerkannten Haupt- oder Nebenprüfstellen 
für Meßgeräte für Elektrizität, 

meßtechnische Kontrollen der Meßwandierprüfanlage 
und. stichprobenweise Kontrolle beglaubigter Meßwand¬ 
ler, jährlich 

1 600,— 

46 

82.1.3.1 

meßtechnische Kontrolle der Gleichstromkompensa¬ 
tionseinrichtung und des Zubehörs sowie meßtech¬ 
nische Kontrolle der Wechsel- und Drehstromprüf- 
einrichtungen und stichprobenweise Kontrolle beglau¬ 
bigter Zähler bei Prüfstellen mit einer jährlichen 
Beglaubigung 

bis 4 000 Elektrizitätszähler, jährlich 

o 

o 

'1 

47 

82.1.3.2 

von mehr als 4 000 bis 10 000 El.-Zählern, jährlich 

2 000,— 

49 

82.1.3.3 

von mehr als 10 000 bis 30 000 El.-Zählern, jährlich 

2 500,— 

51 

82.1.3.4 

von mehr als 30 000 El-Zählern, jährlich 

3 000,— 

52 
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SchlüsscJ- 

Xülll 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

[ihren 

Kennzahl 

82.2.1.1 

Bei slaallich anerkannten Außenstellen von Hauptprüf- 
si(V!i('n Inr McTlgeräte für Elektrizität 

rnt‘ßt(K:linis(:hc Koatrolle der Meßwandler-Prüfanlage 
und slicbprobcrnweise Kontrolle beglaubigter Meßwand¬ 
ler, jährlich 

1 1 500,— 

45 

82.2.3.1 

ineßlechnischc Kontrolle der Gleichstromkompensa- 
lion.scüurichfung und des Zubehörs sowie meßtech- 
nisclui Kontrolle der Wechsel- und Drehstromprüf- 
einrichtnngen und stichprobenweise Kontrolle beglau¬ 
bigter Zähler bei Prüfstellen mit einer jährlichen 
Beglaubigung 

bis 4 000 Elektrizitätszähler, jährlich 

1 500,— 

45 

82.2.3.2 

von mehr als 4 000 bis 10 000 El.-Zählern, jährlich 

1 800,— 

48 

82.2.3.3 

von mehr als 10 000 bis 30 000 El.-Zählern, jährlich 

2 000,— 

49 

82.2.3.4 

von mehr als 30 000 El.-Zählern, jährlich 

2 500,— 

51. 

82.3.1.1 

* Bei staatlich anerkannten Prüfstellen für Meßgeräte für 
Gas 

meßtechnische Kontrolle der Prüfeinrichtungen sowie 
stichprobenweise Kontrolle beglaubigter Gaszähler bei 
Prüfstellen mit der Befugnis zur Beglaubigung von 
Balgengaszählern der Größen NB 20 (G 25) und weniger 
und mit einer jährlichen Beglaubigung 

bis 4 000 Gaszähler, jährlich 

1 500 — 

j 

1 

82.3.1.2 

von mehr als 4 000 bis 10 000 Gaszählern, jährlich 

2 000,— 

49 

82.3.1.3 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Gaszählern, jährlich 

2 500,— 

51 

82.3.1.4 

von mehr als 30 000 Gaszählern, jährlich 

3 000,— 

52 

82.3.2.1 

meßtechnische Kontrolle der Prüfeinrichtungen sowie 
stichprobenweise Kontrolle beglaubigter Gaszähler bei 
Prüfstellen mit der Befugnis zur Beglaubigung von 
ßalgengaszählern und anderen Gaszählern mit einer 
jährlichen Beglaubigung 

bis 4 000 Gaszähler, jährlich 

1 700,— 

! 

47 

82.3.2.2 

von mehr als 4 000 bis 10 000 Gaszählern, jährlich 

2 500,— 

51 

82.3.2.3 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Gaszählern, jährlich 

3 000,— 

52 

82.3.2.4 

von mehr als 30 000 Gaszählern, jährlich 

4 000,— 

53 

82.3.3.1 

meßtechnische Kontrolle der Prüfeinrichtungen sowie 
stichprobenweise Kontrolle beglaubigter Mengen¬ 
umwerter, Gaskaloriineter und anderer Meßgeräte für 
Gas 

nach Arbei 

itsaufwand 

82.4.1,1 

Bei staatlich anerkannten Prüfstellen für Meßgeräte für 
Wasser 

meßtechnische Kontrolle der Prüfeinrichtungen sowie 
stichprobenweise Kontrolle beglaubigter Wassermeß¬ 
geräte bei Prüfstellen mit der Befugnis zur Beglaubi¬ 
gung von Kaltwasserzählern der Größen NB 30 und 
weniger mit einer jährlichen Beglaubigung 

bis 4 000 Zähler, jährlich 

* 1 500,— 

45 

82.4.1,2 

von mehr als 4 000 bis 10 000 Wasserzählern, jährlich 

' 2 000,— 

49 

82.4.1.3 

von mehr als 10 000 bis 30 000 Wasserzählern, jährlich 

1 2 500,— 

51 

82.4.1.4 

von mehr als 30 000 Wasserzählern, jährlich 

3 000,— 

i 

52 
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Sdiiüs.st'l- 

•/iihl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

82.4.2,1 

riK'ßtc'dinische Kontrolle der Prüfeinrichtungen sowie 
süchpiayix'nweise Kontrolle beglaubigter Wasserraeß- 
gerälo bei Prüfstellen mit der Befugnis zur Beglaubi¬ 
gung von Kaltwasserzählern (Haus- und G roß was ser- 
zäh l('rn) und mit einer jährlichen Beglaubigung 

bis 4 000 Zähler, jährlich 

1 700,— 

47 

82.4.2.2 

von mehr als 4 000 bis 10 000 Zählern, jährlich 

2 500,— 

50 

82.4.2.3 

von tiKvhr als 10 000 bis 30 000 Zählern, jährlich 

3 000,— 

52 

82.4.2.4 

von mehr als 30 000 Zählern, jährlich 

4 000,— 

53 

82.4.3.1 

m(dh(K:hnjsche Kontrolle der Prüfeinrichtungen sowie 
sti(:h|)ro])enweise Kontrolle anderer beglaubigter Was- 
s('rnK‘ßg('räle (z. B. Warm- oder Ile iß Wasserzähler) 

nach Arbe. 

itsaufwand 

82.5.1.1 

Bei slaallich anerkannten Prüfstellen für Meßgeräte für 
Wärme, meßtechnische Kontrolle der Prüfeinrichtungen 
sowie stich])roberiweise Kontrolle beglaubigter Wärme- 
zäh 1er 

nach Arbe 

it sauf wand 

83.1.1.1 

3. Sonstige Überwachungen 

Überwachung von öffentlichen Waagen und öffentlich- 
b(^stellfon Wägern, 

j e Überwa chungsmaßnahme 

40,— 

20 

83.2.1.1 

Überwachung von Betrieben, die Meßgeräte mit erweiter¬ 
ter Eichpflicht (§ 4 des Eichgesetzes) hersteilen oder ein- 
führen, 

j e üb CUw a ch un gsm a ßn ahme 

60,— 

23 

83.2.2.1 

Überwachung von Betrieben, die in der Heilkunde ver¬ 
wendete und nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 der Eichpflicht-Aus¬ 
nahmeverordnung von der Eichung befreite Volumen- 
meßgeräte her stellen oder ein führen, 

je Übervvachungsmaßnahme 

60,— 

23 

83.2.3.1 

Überwachung von Zusatzeinrichtungen (§ 7 der Eich- 
|) f 1 i ch t ~ A u s n a 1 1 rn e Verordnung), 

j c. ü b (' r w a ch urig sm aß n ahme 

60 — 

23 
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Verordnung 

zur Änderung der Beglaubigungskostenordming 
Vom 27. Januar 1975 


Auf Grund dos § 30 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie 
Abs. 2 dos Eichgos(d/os vom 11. Juli 1969 (Bundes- 
gesetzbl. I S. 759), zuletzt goändc^rt durch Artikel 7 
des Gesetzes zur Gesamtroform des Lebensmittel¬ 
rechts vom 15. August 1974 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1945), in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des 
Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (Bun- 
desgesetzbl. I S. 821) wird mit Zustimmung des Bun- 
desrales verordnet: 

Artikel 1 

Die Beglaubigungskostenordnung vom 11, Dezem¬ 
ber 1972 (Bundesgesetzbl. I S. 2311) wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Berechnung der Gebühr nach dem 
Arbeitsaufwand sind als Stundensätze zugrunde 
zu legen 

1. für Bedienstete mit wissenschaft¬ 
licher Vorbildung oder ent¬ 
sprechend Eingestufte 52,- - Deutsche Mark, 


2. für Bedienstete mit technischer 
Fachausbildung oder ent¬ 
sprechend Eingestufte 40,— Deutsche Mark, 

3. für sonstige Bedienstete 35,— Deutsche Mark." 

2. Die Anlage zur Beglaubigungskostenordnung er¬ 
hält die Fassung der Anlage zu dieser Verord¬ 
nung. 


Artikel 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
überleitungsg.esetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes¬ 
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 42 des Eichge- 
setzes auch im Land Berlin. 


Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1975 in 
Kraft. 


Bonn, den 27. Januar 1975 


Der Bundesminister für Wirtschaft 
In Vertretung 
Dr. Schlecht 
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Anlage 


Gebührenverzeichnis 


Schlüssel¬ 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ähren 

Kennzahl 

06.LL1 

1. Meßgeräte für die Volumenmessung von strömendem 
Wasser 

Tronnnelzähler für Kaltwasser, für jede Meßkammer mit 
einem Volumen 

bis 5 1 

10 — 

12 

06.1.1.2 

über 5 bis 20 I 

15 — 

14 

06.1.1.3 

über 20 1 

25.— 

17 

06.2.1.1 

Verdrängungszähler (Hubkolbenzähler, Scheibenzählcr, 
Ringkolbcmzühler) und Strömungszähler (Flügelradzähler, 
Woltmanzähler) für Kaltwasser mit einer Nennbelastung 

bis 10 m^/h 

7,— 

10 

06.2.1.2 

über 10 bis 20 m’Vh 

10 — 

12 

06.2.1.3 

über 20 bis 100 ra*^/h 

30,— 

18 

06.2.1.4 

über 100 bis 600 m^/h 

70,— 

23 

06.2.1.5 

über 600 m^/h 

200,— 

30 

06.2.2.1 

Gebühr bei Vorlage von mindestens 30 gleichartigen 
Kaltwasscrzählern gleicher Nennbelastung 

bis 10 m''‘/h 

4 — 

7 

06.2.2.2 

über 10 bis 20 m'Vh 

6,— 

9 

06.3.1.1 

Verbundwasserzähler für Kaltwasser mit einer Nennbe¬ 
lastung 

bis 100 m*‘^/h 

50,— 

21 

06.3.1.2 

über 100 bis 600 m^/h 

100,— 

25 

06.3.1.3 

über 600 m^/h 

200,— 

30 

06.4.1.1 

Wasserdurchflußintegratoren 

nach Arbe 

itsaufwand 

1 

06.4.2.1 

Zähler für Heißwasser 

[ 

nach Arbeitsaufwand 

06.5.1.1 

Prüfung weiterer Prüfpunkte auf Antrag 

nach Arbe 

1 

itsaufwand 

06.6.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Beglaubigungs- oder 
Befundbescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4,— 

7 

06.6.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

1 

nach Arbe 

itsaufwand 
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Schliiss{'l- 

zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

DM 

ihren 

Kennzahl 

07.1.1.1 

2. Meßgeräte für Gas 

VerdrdJtgung.sgd.szähler (Trommel-, Balgen-, Drehkolben- 
gcjszähl(’)) lind Strömungsgaszähler (Turbinenrad-, Wir- 
b(?1gas/rihlej') mit einer Höchstbelastung 

])js 6 nrVh 

8,— 

11 

07.1.1.2 

üb(M' (> bis 20 rn*'/h 

12,- 

13 

07.1.1.3 

ü})or 20 bis 40 nrHh 

25,— 

17 

07.1.1.4 

über 40 bis 100 mVh 

50 — 

21 

07.1.1.5 

ülrcr 100 bis 250 inVh 

100,— 

25 

07.1.1.6 

über 250 bis 700 mVh 

180,— 

29 

07.1.1.7 

ülxu 700 bis JOOOmVh 

270,— 

32 

07.1.1.8 

Über 3 000 bis 15 000 mV'h 

350,— 

34 

07.1.1.9 

über 15 000 nrVh 

600,— 

37 

07.1.2.1 

Ck'biihr bei Vorlage von mindestens 30 gleichartigen Gas- 
Z(ild('j 11 gleiche] ! löchstbelastung 

bis 6 m'7h 

6 — 

9 

07.1.2.2 

älxvr 6 bis 20 m/Vh 

8,— 

11 

07.2.1.1 

Verluindgas/ahier mit einer Höchstbelastung 
bis 700 nrVh 

400,— 

35 

07.2.1.2 

über 700 bis 3 000 inVh 

600,— 

37 

07.2.1.3 

ilber 3 000 bis 15 000 rnVh 

700,— 

38 

07.2.1.4 

über 15 000 tnVii 

900,— 

40 

07.3.1.1 

Zusat/.iicSies Meßgerät mit Zeitlaufwerk 

nach Arb ei 

its auf wand 

07.4.1.1 

Z 1 j s fand s in e.n grni u m w ert.e r 

bic Imng auf dem Prüfstand 

200,— 

30 

07.4.1.2 

Eichung am Einbauort 

250,— 

31 

07.4.2.1 

S e 1 b s t; t ä i i g (* G a s -Ka 1 ori m,cter 

nach Arbe: 

! 

it sauf wand 

07.4.3.1 

B rc'M n er tmengenumwer tcr 

1 

nach Arbei 

its auf wand 

07.4.4.1 

Überwachung von Maßnahmen an beglaubigten Gaszäh- 
hna, zusätziieben Meßgeräten und vorgeprüften Zusatz¬ 
ei ruiditungen 

nach Arbe 

1 

itsaufwand 

1 

07.5.1.1 

G a s (j ii r cb f I u ß i n t e g r a t o r e n 

1 

nach Arbe: 

1 

itsaufwand 

07.6.1.1 

Antragsgemäße Ausstellung einer Beglaubigungs- oder 
Jhüurulhescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

4,- 

7 

07.6.2.1 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 
geräten 

nach Arbe: 

itsaufwand 
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zahl 

Gegenstand 

Gebi 

Betrag 

dm' 

ähren 

Kennzahl 

20.1.1.1 

3. Meßgeräte für Elektrizität 

Glcichstrom-Ainperestunden-Motorzähler oder Gleich¬ 
strom-Wattstundenzähler mit Nenn- oder Grenzstromstär¬ 
ken 

bis 100 A 

18,— 

15 

20.1.1.2 

über 100 bis 1 000 A 

30,— 

18 

20.1.1.3 

Über 1 000 bis 2 000 A 

50,— 

21 

20.1.1.4 

über 2 000 bis 3 000 A 

60,— 

22 

20.1.2,1 

Elektrolytzähler 

nach Arbe: 

itsaufwand 

20.2.1.1 

Einphasenwechselstromzähler (für Wirk- oder Blindver¬ 
brauch) 

5,— 

8 

20.2.1,2 

bei Vorlage von weniger als 30 Zählern gleicher elek¬ 
trischer Daten 

8,— 

11 

20.2.2.1 

Mehrphasenwechselstromzähler (für Wirk-, Blind- oder 
Schein verbrauch) 

bis 1 000 V Nennspannung und einem Nenn- oder 
Grenzstrom 

bis 100 A 

8 — 

11 

20.2.2.2 

über 100 A 

12,— 

13 

20.2.2.3 

bei Vorlage von weniger als 30 Zählern gleicher elek¬ 
trischer Daten bis 1 000 V Nennspannung und einem 
Nenn- oder Grenzstrom 

bis 100 A 

12 — 

13 

20.2.2.4 

über 100 A 

15 — 

14 

20.2.2.5 

bei Vorlage von mehr als 100 Zählern gleicher elektri¬ 
scher Daten bis 1 000 V Nennspannung und einem 
Nenn- oder Grenzstrom 

bis 100 A 

6 — 

9 

20.2.2.6 

über 100 A 

8 — 

11 

20.3.1.1 

Bei Elektrizitatszählergruppen, die aus mehreren in ein 
gemeinsames Gehäuse eingebauten vollständigen Einzel¬ 
zählern bestehen, ist die Gebühr für jeden Einzelzähler zu 
berechnen. Bei Elektrizitätszählern mit Primärzählwerk 
richtet sich die Gebühr nach den sekundären Nenngrö¬ 
ßen. 

Meßwandlerzähler 

Einphasenzähler 

12,— 

13 

20.3.1.2 

Mehrphasenzähler 

18,— 

15 

20.4.1.1 

Zusatzeinrichtungen an Elektrizitätszählern 

Zusatzeinrichtung für die Anzeige der Höchstleistung 
(Maximum-Zähler) oder für die Anzeige des Überver¬ 
brauchs (Überverbrauchs- oder Spitzenzähler) 

6,— 

9 

20.4.2.1 

Zusatzeinrichtung für Zwei- und Mehrtarife, je Tarif¬ 

3,— 

6 

20.4.3.1 

einrichtung 

Prüfung jeden zusätzlichen Prüfpunktes 

2,— 

5 
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zahl 

G c g e }i s t. a n d 

Gebi 

Betrag 

dm' 

[ihren 

Kennzahl 

20.5.1.1 

SlrotriWandler lür eine höchste dauernd zulässige Be- 
triebssf)annung bis 3 600 V und primäre Nennstromstär¬ 
ken 1 

bis 500 A 

25 — 

17 

20.5.1.2 

(ib(M 500 bis I 000 A 

35,— 

19 

20.5.1.3 

übt'r 1 000 bis 3 000 A 

70,— 

23 

20.5.1.4 

ijber 3 000 bis 6 000 A 

180,— 

29 

20.5.1.5 

über 0 000 bis 10 000 A 

300,— 

33 

20.5.1.6 

übc'i; 10 000 A 

500,— 

36 

20.5.2.1 

Die Gebühren gelten für die Richtigkeitsprüfung bei 8 
Meßpunkten und für die Prüfungen zum Schutz der Meß¬ 
einrichtung mit 2 000 V. Bei Großbereichsstromwandlern 
ist. die Gebühr nach der höchsten Prüfstromstärke zu be¬ 
rechnen. 

Zuscilzgebühr für Stromwandler für eine höchste dauernd 
zulässig e Be tri (.dr s span n ung 

über 3 600 bis 36 000 V 

25.— 

17 

20.5.2.2 

über 36 000 bis 125 000 V 

60,— 

22 

20.5.2.3 

über 125 000 bis 250 000 V 

150 — 

28 

20.5.2.4 

über 250 000 V 

400,— 

35 

20.5.3.1 

Zusatzgebühr für weitere Meßpunkte bei anderen Nenn¬ 
übersetzungen, mehreren Meßkernen u. ä., je Prüfpunkt, 
bei primären Nennstromstärken 

bis 500 A 

4 — 

1 7 

20.5.3,2 

über 500 bis 1 000 A 

6,— 

9 

20.5.3.3 

über 1 000 bis 3 000 A 

12,— 

13 

20.5.3.4 

über 3 000 A 

20 — 

16 

20.5.4.1 

Wicklungsprüfung an Stromwandlern für eine höchste 
dauernd zulässige Betriebsspannung 

über 3 600 bis 36 000 V 

50,— 

21 

20.5.4.2 

über 36 000 bis 125 000 V 

80,— 

24 

20.5.4.3 

über 125 000 bis 250 000 V 

150 — 

28 

20.5.4.4 

über 250 000 V 

300,— 

33 

20.6.1.1 

Einphasenspannungswandler mit primären Nennspannun- 
gen 

bis 3 000 V 

25 — 

17 

20.6.1.2 

über 3 000 bis 30 000 V 

80 — 

24 

20.6.1.3 

über 30 000 bis 110 000 V 

150,— 

28 

20.6.1.4 

über 110 000 bis 220 000 V 

300,— 

33 

20.6.1.5 

über 220 000 V 

700 — 

38 

i 

20.6.2.1 

Kapazitive SpannungsM/andlcr mit primären Nennspan¬ 
nungen 

bis 220 000 V 

600 — 

i 

i 

1 37 

20.6.2.2 

über 220 000 V 

1000,— 

41 


Die Gebühren gelten für die Richtigkoitsprüfung bei 4 
Meßpunk len. Bei einpolig isolierten Spannungswandlern 
ist die vorketteie Spannung zugrunde zu legen. 
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Kennzahl 

20.6.3.1 

Zusalzgebühr für weitere Meßpunkte bei anderen Nenn- 
überselzungen, weiteren Meß Wicklungen u. ä., je Prüf- 
pnnkl bei j)rimären Nennspannungen 

bis 3 000 V 

5 — 

8 

20.6.3.2 

über 3 000 bis 110 000 V 

20,— 

16 

20.6.3.3 

über 110 000 V 

50,— 

21 

20.6.4.1 

Wickliujgs- und Windungsprüfung an SpannungsWand¬ 
lern für eine höchste dauernd zulässige Betriebsspannung 

bis 3 600 V 

10,— 

12 

20.6.4.2 

über 3 600 bis 36 000 V 

20,— 

16 

20.6.4.3 

über .36 000 bis 125 000 V 

50,— 

21 

20.6.4.4 

über 125 000 bis 250 000 V 

100,— 

25 

20.6.4.5 

über 250 000 V 

200,— 

30 

20.7.1.1 

Bei Mehrphasen-Strom- und Spannungswandlern sind die 
Gebühren je Phase zu berechnen. 

Bei kombinierten Strom- und Spannungswandlern sind die 
Gebühren nach 20.5.1.1 bis 20.5.1.6, 20.5.3.1 bis 20.5.3.4, 

20.6.1.1 bis 20.6.1.5 und 20.6.3.1 bis 20.6.3.3 zu berechnen. 
Für die Prüfung der Isolierung dieser Wandler gilt 

20.6.4.1 bis 20.6.4.5. 

Antragsgemäße Ausstellung einer Beglaubigungs- oder 

4,— 

7 

20.7,2.1 

Befundbescheinigung (ohne Fehlerverzeichnis) 

Ergänzungen, Änderungen oder Berichtigungen an Meß¬ 

nach Arbe: 

itsaufwand 

22.1.1.1 

geräten 

4. Wärmezähler 

Wärmezähler 

nach Arbe; 

itsaufwand 
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

ln dem Verlahren über den Antrag der Landes¬ 
regierung von Baden-Württemberg, durch einstwei¬ 
lige Anordnung das Inkrafttreten des Fünften 
Strafrechtsreformgesetzes aufzuschieben, hat das 
Bundesverfassungsgericht durch Beschluß vom 
17. Januar 1975 - 1 BvQ 4/74 — entschieden: 

Di(' einstweilige Anordnung vom 21. Juni 1974 
wird bis zu der auf den 25. Februar 1975 ver¬ 
legten Verkündung des Urteils in der Hauptsache 
(1 BvF 1/74 u. a.) verlängert. 

IJiese Entscheidung ist gemäß § 35 BVerfGG im 
Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. 

Oie Entscheidungsformel wird hiermit veröffent¬ 
licht. Diese Veröffentlichung erfolgt im Anschluß an 
die Veröffentlichung vom 12. Dezember 1974 (Bun- 
desgesetzbl. I S. 3470). 


Bonn, den 23. Januar 1975 

Der Bundesminister der Justiz 
Dr. Vogel 


Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften, 

die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
unmittelbare Rechts Wirksamkeit in der Bundesrepublik Deutschland erlangt haben 


Datum und Bezeichnung der Rechtsvorschrift 


Veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 

— Ausgabe in deutscher Sprache — 
vom Nr./Seite 


Vorschriften für die Agrarwirtschaft 


11.12.74 Verordnung (EWG) Nr. 3125/74 der Kommission zur Ände¬ 
rung der besonderen Abschöpfung bei der Ausfuhr von 
Weiß- und R o h z u c k e r 

12.12.74 Verordnung (EWG) Nr. 3126/74 der Kommission zur Festset¬ 
zung der auf Getreide, Mehle, G r o b g r i e ß und 
F e i n g r i e ß von Weizen oder Roggen anwendbaren Ab¬ 
schöpfungen bei der Einfuhr 

12.12.74 Verordnung (EWG) Nr, 3127/74 der Kommission über die 
Festsetzung der Ih'ämien, die den Abschöpfungen bei der Ein¬ 
fuhr für G e t r e i d e , Mehl und Malz hinzugefügt 
werden 


12.12.74 Verordnung (EWG) Nr. 3128/74 der Kommission zur Festset¬ 
zung der Abschöpfungen bei der Ausfuhr im Getreide- 
Sektor 

12.12.74 Verordnung (EWG) Nr. 3129/74 der Kommission zur Festset¬ 
zung der bei Reis und Bruchreis anzuwendenden Ab¬ 
schöpfungen bei der Einfuhr 

12.12.74 Verordnung (EWG) Nr. 3130/74 der Kommission zur Festset¬ 
zung der Prämien als Zuschlag zu den Abschöpfungen bei der 
Einfuhr für R e i s und B r u c h r e i s 


12. 12. 74 

13. 12.74 

13. 12. 74 

13. 12.74 

13. 12. 74 

13. 12.74 


L 332/20 

L 333/1 

L 333/3 

L 333/5 

L 333/11 


L 333/13 
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Veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 

Diiliun lind Ih'/cic hnutuj den J^O'chIsvoischritt . i i i o i 

— Ausgabe in deutscher bprache — 

vom Nr./Seite 


12.12.74 V(M()i(Iniituj (EW(j) Nr, 3131/74 der Kommission zur Festset¬ 
zung d(‘r Cistril I ung<Mi Ijci der Ausfuhr für Reis und 
H I u (' h t (' i s 


12. 12. 74 

12. 12. 74 
12. 12. 74 

12. 12. 74 

12. 12. 74 

12. 12. 74 

12. 12. 74 

12. 12. 74 


V('i:oi(li)ii!)(( (EWc:) Nr. 3132/74 d(u: Kommission zur Feslset- 
züiKj d(M: hei d('i Fl sl(il!.iiiig für R e i s unrl B r vi c h r e 1 s an- 
7u\v('nd('mietä Ihn i( li(igung 

V(n oi'diuiiig (tAVC,'.) Nr. 3133/74 der Kommis.slon zur Feslsei- 
zuiKj (i('i Al>s( Itoidungf'U bei der Ausfuhr im Reissektor 

Veroi(inuii(( (FVVG) Nr. 3.134/74 der Kommission zur Festset¬ 
zung (l(n Aii.schopfu.'igc'n, l)oi der Einfuhr von Kälbern und 
ciusg('W(K lisenen R i rt d e r n sowie von Rindfleisch , 
aiiscjeiioin tmm ([cl inn enes Riudf leiscfi 

V(n(>i<limng (FW(ff Nr. 3135/74 den: Kommission zur Ände¬ 
rung (kn- Verordnung (EWG) Nr, 193 70 rnif Durchführungs- 
hc'sfiniiniingen liir die 'N4abnahm('ii zur Förderung dEu; Vei- 
nidi klung von .A y> ! e ! s i n e n und FT a n d a r i n e n aus der 
Gein(nns('h<.] [tscn/eiKjn.ng 

Verordnung (EWG) Nr. 3139. 74 der Koinmission zur Festset¬ 
zung des Mtrnk'sidnkciidsfjreisivs für an die Industrie gelieferte 
A p 1 (Ai s i n ('n und des finari/ifdlen Ausgleichs nach der 
Vcidrlx'iliing dn'stn. Ardf.nsirien. im Wirischaflsjalir 1974/1975 

Vc-rordnung (EWG) Nr, 3133.74 der Kommission zur Feslsel- 
zutuj für di(' T('iidII SSE itrt'il, Ul ng vorn 18. Dezember 1974 der in 
Artikel l(j Abs«)!/ 1 eIeu Vem( jolniti'g (EWG) Nr. 30(32.'74 ge- 
.IUInn len A iipdssu ngstu'l rüge 

V(uoidming (.EW(.I) Nr. 3139/74 der Kommission zur Festsei- 
zung des Grundbet rdcjs d(;r bosondom Abschöpfumj bei der 
Ausfuhr von S i r u p uiul anderEVti Z u c k c r a 1 1 e n 

V(u.’ordming (EWG) Nr. 3140/74 der Kommission zur Ände¬ 
rung der besonderen Abschöpfung bei der Ausfuhr von 
W (' i ß - und R o jt z u c k e r 


13. 12. 74 

13. 12, 74 
13. 12. 74 

13. 12.74 

13. 12. 74 

13. 12. 74 

13. 12. 74 

13. 12. 74 

13. 12. 74 


L. 333/15 

L 333/17 
L 333/19 

L 333/21 

L 333/24 

L 333/25 

L 333/28 

L 333/30 

L 333/32 


Andere Vorschriften 

12. 12.74 Verordnung (Euratom) Nr. 3137/74 der Kommission zur Ände¬ 
rung der Verordnung Nr. 17/66/Euratom der Kommission 
vom 29. November 1966 betreffend die Ausnahme kleiner 
Mengen von Erzen, Ausgangsstoffen und besonderen spalt¬ 
baren Stoffen von den Vorschriften des Kapitels über die 

Versorgung 13. 12. 74 L 333/27 
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